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18-FDG KJM 250MBq/ml Soiution injectable Flacon mono dose de 15 ml 




4 605,00 


4 300,0 


4 286,00 


À.V.T. 0,5 g /0,002 g/ 0,02 g Comprime effervtscent Boate de 20 


20,S0 


20,50 


13,6 


12,80 


A.V.T. 0,5 g/0,002 g/ 0,02 g Comprime effervescent Boite de 10 


11,50 


11,50 


7,6 


7,20 


ABBOTICINE 200 mg Granulċ pour suspensitm buvable Boire de 1 Flacon de 60 ml 


26,85 


26,80 


17.8 


16,70 


ABILIFY 10 mg Compnme Bohe de 28 


1 500,00 


I 284,00 


992,2 


989,00 


ÀBILIFY 15 mg Comprime Boite de 28 


1 500,00 


1 284,00 


992,2 


989,00 


ÀCCUPRIL 20 mg Comprime Boite de 28 


130,00 


103,50 


86,0 


64,70 


ÀCCUPRIL 5 mg Comprime Boite de 28 


79,00 


41,70 


52,2 


26,10 


ÀCEPRIL 2 mg Comprime Boite dc 28 


44,0-0 


44,00 


29,1 


27,50 


ÀCEPRIL 4 mg Comprime Bofre de 28 


98,00 


98,00 


64,8 


61,20 


ÀCEPRIL 8 mg Comprime Boite de 28 


196,00 


196,00 


129,6 


122,50 


ÀCEPRIL PI.US 1,2501^/4 mgComprime Boitede 28 


118,00 


118,00 


78,0 


73,70 


ÀCETÀTE Concentre liquide d'hemodialyse Bidon 10 L 




172,80 


108,0 


108,00 


ÀCIDÀC 1 50 mg Comprime Boite de 30 


60,00 


60,00 


39,7 


37,40 


ACIDÀC 1 50 mg Comprirne Boite de 60 


90,00 


90,00 


59,5 


56,10 


ÀCIDÀC 300 mg Comprime Boite de 14 


60,00 


60,00 


39,7 


37,40 


ACIDÀC 300 mg Comprime Boite de 30 


90,00 


90,00 


59,5 


56,10 


ÀCIDE ÀLENDRONIQUE GT 70 mg Cumprime pdlkule Boite de 4 


285,00 


264,00 


188,5 


164,70 


ACIDE ALENDRONIQUE NORMON 70mg Comprime Boire de 4 


176,00 


176,00 


116,4 


109,70 


Acide EM solutċ concetitre pour bemodial^se Bidon de 10 litres 




144,00 


90,0 


90,00 


Acide EM solute conccntre pour bemodial^se Bidc-n de 5 litres 




78,40 


49,0 


49,00 


ACIDE TIÀPROFEN IQUE 100 mgeomprime secable boite de 10 


11,60 


11,60 


7,7 


7,20 


ACIDE TIAPROFENIQUE 100 mgcomprime secahle boite de 20 


20,00 


20,00 


13,2 


12,50 


ACIDE TIAPROFENIQUE 100 mgcomprime sċcahle hoirede30 


26,00 


26,00 


17,2 


16,20 


ACLASTÀ 5mg/100 ml sol pour perf Flacon de 100 ml 




3 999,00 


3 677,0 


3 665,00 


ACLAV 1 g/125 mg Pnudre pour suspenskm buvable Boite dc 12 


99,00 


99,00 


65,5 


61,70 
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ACLAV 1^/125 mg Poudre pour suspension buvable Bofte de 1 4 


115,00 


115,00 


76,05 


71,60 


ACLAV 1 £/125 mg Poatlre pour suspensicjn buvable Bofte de 16 


132,00 


132,00 


87 3 3 


82,20 


ACLAV 1 g7l25 mg Poudre pour suspension buvable Boite de 24 


187 5 00 


187,00 


123,7 


116,50 


ACLAV 100 mg/12,5 mg/ml Poudre pour suspension buvable 2 Flacons de 30 mJ 


82,00 


76,80 


54,2 


47,90 


ÀCLÀV 100 rng/12,5 mg/rnl Poudre pour suspension buvable 2 Flatons de 60 tni 


133,00 


122,80 


88,0 


76,50 


ACLAV 100 mg/12,5 mg/ml Poudre pour suspcnsion buvable Flacon de 30 ml 


50,00 


44,20 


33,1 


27,50 


ACLAV 100 mg/12,5 mg/rnl Poudre pour suspension buvable Flacon dt 60 ml 


70,00 


70,00 


46,3 


43,60 


ACLAV lg/lOOmg Poudre pour preparation injcctable Boite de un rlacon 


36,00 


36,00 


23,8 


22,40 


ACLAV lg/200 mg Poudre pour preparaiion injectable Boite de un flacon 


33,00 


33,00 


21,8 


20,60 


ÀCLAV 2g/200mg Poudre pour prepararion injectable Boite dc un flacon 


46,00 


46,00 


30,4 


28,70 


ACLAV 500 mg/ 62,5 mg Poudre pour suspensitm buvable Boite de 1 2 


S8 5 00 


79,90 


58,2 


49,80 


ÀCLÀV 500 mg/62,5 mg Poudre pour suspensicin buvable Boite de 16 


110,00 


106,50 


72,8 


663 


ÀCLÀV 500 mg/62,5 mg Poudre pour suspcnsion buvable Boite de 24 


160,00 


121,50 


105,8 


75,70 


ÀCLAV 500mg/50 mg Poudre pour prepararion injectable Boite de un flacon 


22,00 


20,00 


14,5 


12,40 


ÀCNO 10 mg Capsule molle Boite de 10 


55,80 


55,80 


36,9 


34,80 


ÀCNO 10 mg CapsulemolleBoitede20 


106,10 


106,10 


70,2 


66,10 


ACNO 10 mg Capsule molle BoSte de 60 


289,70 


288,00 


191,6 


191,00 


ACNO 10 rng Capsule molle Biwtede 30 


152,00 


152,00 


100,5 


94,70 


ÀCNO20mg CapsulemolleBoitedelO 


106,20 


106,20 


70,2 


66,20 


ÀCNO 20 mg Capsule molle Boite de 20 


202,10 


202,00 


133,7 


125,90 


ÀCNO20mg CapsulemolleBoitede30 


289,70 


288,00 


191,6 


191,00 


ÀCNO 20 mg Capsule molle Boite de ĠO 


550,40 


547,00 


364,1 


362,00 


ÀCNO30mg Capsule molle Boite de 10 


140,40 


140,40 


92,9 


87,50 


ÀCNO30mg CapsulemolleBoitede20 


250 5 80 


250,00 


165,9 


156,30 


ÀCNO 30 mg Capsule molle Boite de 30 


375,00 


373,00 


248,1 


247,00 


ACNO 30 mg Capsule molle Boiiċ du 60 


660,00 


656,00 


436,6 


435,00 
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ACT HIB 10fjg/0 5 5ml Poudre pt>ur preparadon injectable Boite d'une sennguc d'une dose 


153,00 


153,00 


101,2 


95,30 


ACTAPULGITE 3 g Poudre pour suspension buvable Boite de 30 Sachets 


34,45 


23,80 


22,8 


14 f 80 


ACTAPULGITE NOURRJSSONS 1 g Poudre pour suspension buvablc Boite de 20 Sachets 


21,70 


21,70 


14,3 


13,50 


ACTEMRÀ 200mg/10ml Solution à diluer pour perfusion Boitċ dt 1 flacort de 20 ml 




4 494,00 


4 399,4 


4 172,00 


ACTEMRA 4Q0mg/20ml Solution à diluer pour perfusion Boite de 1 flacon de 20 ml 




S 915,00 


8 798,8 


8 710,00 


ÀCTEMRA 80mg/4ml Salution à diluer pour perfusion Buite de 1 flacon de 10 tnl 




1 964,00 


1 759,7 


1 686,00 


ÀCTI 5 SoLution buvablt: Boite de 30 ampoules 


63,00 


63,00 


41,7 


39,20 


ÀCTICÀRBINE 70 mg Comprimċ drageifie Boite de 42 


24,50 


24,50 


16,2 


15,30 


ÀCTICARBINE 70 mg Comprirne drageifie Boite de 84 


46,90 


46,90 


31,0 


29,20 


ACTIFED RHUME 6Q//2,5mg Comprime Boite de 20 


17,00 


17,00 


11,2 


10,60 


ÀCTISOUFRE 4mg Solution buvable 30 ampoules de 10 ml 


49,70 


49,70 


32,9 


31,00 


ACTTVAROL C 100 0,003 mg/0 ( lmg/ 0,25 0mg/0,050mg Ampoule Buvable de 5 ml Brite de 24 


30,60 


30,60 


20,2 


19,10 


ACTIVÀROLC 500 0,006 mg/0,5mg/(>,5mg/0,lm£/WpouleBu-vablede 10 ml Boite de 24 


62,90 


62,90 


41,6 


39,20 


ÀCTONEL 5 mg Comprime pellicule Boite dc 28 


569,00 


296,00 


376,4 


184,60 


ÀCTONEL ONCE-À-WEEK 35 mg Comprime Boite de 4 


569,00 


293,00 


376,4 


182,90 


ÀCTONEL PLUS CALCIUM D 35 mg+10O0MG/880 UI Comprime pellicule et Granule effervescent Boite de 4 


526,80 


340,00 


348,5 


225,00 


ÀCTRAPID hlM lOOUI/ml Sulutkm Injectable Boite de 1 Flacon de 10 ml 


196,70 


193,10 


130,1 


120,70 


ACTRAPID HM Pcnfill 100 Ul/ml Solution Injectable Bohe de 5 cartouches 3 ml 


352,00 


350,00 


232,8 


232,00 


ACUCARB 150 mgSoIution pour perfusion Flacon de 15 ml 


410,00 


408,00 


271,2 


271,00 


ACUCARB 450 mg Solution pour perfusion Flacon de 45 rnl 


911,00 


906,00 


602,6 


602,00 


ACUILIX 12,5/20 mg Comprime Boitedc28 


180,00 


130,60 


119,1 


81,60 


ACULAR 0,50% Collyre en solution Flacon de 5 ml 


38,90 


38,90 


25,7 


24,20 


ACUPAN 20 rng Solution injectable Boite de 5 Amptiules de 2 yy\] 


55,00 


52,40 


36,4 


32,70 


ACUPÀXIL-30 30 mg Solution pour perfusion Flacon de 5 ml 


432,00 


430,00 


285,8 


285,00 


ÀDALATE 10 mg Capsule molle Boite de de 100 


117,90 


103,90 


78,0 


64,90 


ÀDALATE 10 mg Capsule molle Boitt- d<: 30 


36,70 


36,00 


24,3 


22>50 



INom du Medicament 


Prix Pub.ic Maroc 
cn Di_rhan_ avant 
rċviaion 


Frix Public de 

Vente en Dirham 
apr^e rċvision 


Prix Hopital en 
Difhwn avant 
r^vision 


Ptix Hopital en 

i__visior_ 


• JL _ 

»l_>u1 


JA-U 






(_j__iL_____.l jsu*il 
jj\ J_4 


ADALATE RETAKD 20mg Comprime pellicule Boitt de 20 


97,30 


50,80 


64,4 


31,70 


ADALATE RETARD 20mg Comprime pelliċule Boite dċ 50 


242,50 


114,00 


1Ġ0.4 


71,20 


ADEPAL 0,l5_T_g/0,03mg et 0,2Q mg /0,04 mg Comprimt enrobe Boite de 21 


13,90 


15,90 


9,2 


8,70 


ADEPÀL 0,15mg/0,03mg ct 0,20 mg /0,04 mg Gimprime enrobe Boite de 53 


33,30 


33,30 


22_0 


20,70 


ADHX 2,5 mg Comprime Boite de 30 


38,00 


3&,00 


25.1 


23,70 


ADIZEM LP 120 mg Gċluk Boitc de 30 


128,00 


113,50 


84,7 


70,90 


ADIZEJM LP 1 80 mg Gelule Boite de 30 


138,00 


138 ,00 


91_3 


86,20 


ÀDIZEM LP 240 mg Geluk Boice dc 30 


160,00 


160,00 


105,8 


100,00 


ÀDlZEM LP 300 mg Gelult Boitt dt 30 


175,00 


175,00 


115,8 


109,40 


ADIZEM LP 90mg Gelult Bohe dt 30 


108,00 


104,40 


71,4 


65,30 


ADOlOOOmgComprimepelWeBo.tede 30 


19,90 


19.90 


13,2 


12,40 


ADOlOOOmgComprimepeWculeBoitede 60 


35,00 


35,00 


23,1 


21,90 


ADO 1000 mg Comprime pellicole Bo_te de 90 


43,30 


43,30 


28,6 


27,10 


ADO 500 mg Comprime pellicule Boite de 50 


17,50 


17,50 


11,6 


10,90 


ADO 850mg Comprime pellicule Boite de 30 


19,00 


19,00 


12.6 


11,90 


ADO 850mg Comprime ptllicult Boite dt 60 


34,00 


34,00 


22,5 


21,20 


ADRENAL3NE 0,25 mg Àmpouk injcctable Boite de 100 de 1 ml 




167,40 


104,6 


104,60 


ADRENALINE 0,50 rng Ampoult injectable Boite de 100 de 1 ml 




188,60 


117,9 


117,90 


ADRENALINE 1 mg Ampouk injectable Boite de 100 de 1 ml 




194,70 


121,7 


121,70 


ADRENALTNE SOTHEM/\ Img/ml Solution injectable 100 ampoults dc 1 m_ 


190,00 


190,00 


125,7 


118,70 


ÀDRIBLÀSTINE 10 mg Lyophilisat Bohe de 1 flacon 


135,40 


109,50 


89.6 


68,40 


ADRIBI__ASTINE-^OnngLyopJuljsatBoitede 1 flacon 


595.80 


454,00 


394,1 


302,00 


ADRONAT 70 mg Comprime Boite de 4 


232,00 


232,00 


153,5 


144,50 


AERIUS 0,5rng/ml Solution buvable Flacon de 60 ml 


42.10 


32,90 


27.8 


20,50 


AERIUS 5mg Conrprime pellicule Boite de 1 5 


78.90 


61,80 


52,2 


38,50 


AHRJUS 5mg Comprime pellicule Bo-i.e de 30 


149,30 


120,70 


98,8 


75,20 
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AERJUS 5mg Comprime pellicule Boite <le 7 


42,00 


31,60 


27,8 


19,70 


AEROL lOOjjg/dose Suspension pour lnhalation Flacon de 200 doses 


30,40 


30,40 


20,1 


19,00 


ÀEROMAX 100 p.g suspension pour puivċrisation nasale Flacon de 200 doses 


190,00 


190,00 


125,7 


118,40 


AERRANE Liquidc pour inhalatton FUenti de 100 ml 




362,00 


280,9 


240,00 


ÀERRANE Liquide pour inhalation Flacun de 250 ml 




809,00 


554,3 


536,00 


ÀFINITOR 5 mg Cornprime de fnrme oblongue Boite de 30 




22 516,00 


22 767,0 


22 082,00 


ÀFLOX 250 mgComprime pellicule Boite dc 10 


3Ġ,00 


36,00 


23,8 


22,40 


ÀFLOX 500 mg Comprimċ pellicule Boite de 10 


59,00 


59,00 


39,0 


36,80 


ÀFLOX 750mg Comprime peliicule Boite de 10 


82,00 


82,00 


54,2 


51,10 


AGTDERM 2% Creme Tube de 1 5 g 


28,00 


28,00 


18,5 


17,40 


AGIDERiM 2% Pommade Tube de 1 5 g 


25,00 


25,00 


16,5 


15 s 60 


AGIFENE 2% Suspension buvable Flacon de lOOml 


21,95 


21,90 


14,5 


13 s 70 


ÀGIFENE 2% Suspensioo buvable Flacon de 150ml 


22,50 


22,50 


14,9 


14,00 


AGIFENE 5% Gel Tube de 50 g 


38,80 


38,80 


25,7 


24,20 


AGrVIT 1000mg/5D0rngComprime effervescent Boitc de 8 


12,ĠĠ 


12,60 


8,3 


7,80 


AGLIM 1 mg Comprime Boit-e de 30 


19,00 


19 s 00 


12,6 


11,90 


ÀGLIM 2 mg Comprime Boite de 30 


36,00 


36,00 


23,8 


22,50 


AGLIM 3 mg Comprime Bojte de 30 


51,00 


51,00 


33,7 


31,90 


AGLIM 3 mg Comprime Boire de 60 


90,00 


90,00 


59,5 


56,20 


AGLIM 4 mg Comprime BoTte de 30 


62,90 


62,90 


41,6 


39,30 


ÀGLIM 4 mgComprime Boite de 60 


110,70 


110,70 


73,2 


69,20 


AGRÀSTAT 50 microgrammes/ml Solution pour perfusion Poche de 250 ml 




2 492,00 


2 250,0 


2 154,00 


ÀGYRAX 25 mg Comprinie Boire de 30 


25,00 


25,00 


16,5 


15,60 


AIRCORT 250}4g/dose Suspension pour inhalation Flacon de 200 doses 


83,00 


83,00 


54,9 


51,90 


ÀIRLIX 10 mg Comprime Boite de 1 5 


60,00 


52,00 


39,7 


32,40 


AIRIJX 10 mg Comprime Boite tle 30 


105,00 


91,50 


69,4 


57,00 
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AIRIJX 5 rng/5ml Sirop Flacon de 60ml 


33,00 


31,90 


21,8 


19,90 


AIRTÀL 1 00 mg Comprinne pellkule Boite de 20 


79,90 


54,20 


52,8 


33,80 


AKINDEX ADULTE 0,133g/100ml Sirop FSacon de 200 ml 


31,50 


31,50 


20,8 


19,60 


AKINDEX ENJFÀNT 0,100 g/100 ml Sirop Flaeon de 125 ml 


19,40 


19,40 


12,8 


12,10 


ALDACTAZINE 25/15mg Comprimċ Boitc de 20 


39,35 


39,30 


26,0 


24,60 


ALDACTONE 50 mg Comprime Boite de 20 


83,90 


57,70 


55,5 


36,10 


ALDACTONE 75 mg Comprime Boite de20 


125,70 


110,80 


83,1 


69,30 


ALDOMET 500mg Comprime enrobe Boitc dc 30 


56,20 


56,20 


37,2 


35,00 


ALDOPÀ 250 mg Comprime BoJte de 30 


35,50 


35,50 


23,5 


22,10 


ALERGYL 5 mg Comprime Boite de 14 


18,35 


18,30 


12,1 


11,40 


ALERGYL 5 mg Solute buvable Elacon de 120 rnl 


24,35 


24,30 


16,1 


15,20 


ALE-R.-2 lOmg Comprirr,£ pellicule Boite de 14 


44,00 


44,00 


29,1 


27,40 


ALER-Z lOmg Comprimċ pellicule Boite de 28 


84,00 


84,00 


55,6 


52,30 


ALER-Z 1 Omg Cornprime pellicude Boite de 7 


23,00 


23,00 


15,2 


14,30 


ÀLFÀCEFAL 500 mg Gċlule Boite de 12 


145,00 


145,00 


95,9 


90,30 


ALFÀCEFAL 125 mg/5ml Poudre pour suspension buvable Flacon de 60 mi 


45,00 


45,00 


29,8 


28,00 


ALFÀCEFAL 250 mg/5 ml Poudre pour suspension buvable Flaċon de 60 ml 


76,00 


74,00 


50,3 


46,10 


ALFÀFERONE 3 MUI/ML Solution injectablc en flacon Fiacon de 1 ml 


104,70 


104,70 


69,2 


65,20 


ALFAFERONE 6 MUI/ML Solution injectaMe en flacon Flacon de 1 ml 


273,90 


273,00 


181,2 


170,ĠO 


ALFÀMOX 500 mg Gelule Boite de 12 


39,80 


39 a 80 


26,3 


24,80 


ALFÀMOX 1 g Comprime Boite de 12 


53,55 


53 s 50 


35,4 


33,40 


ALFÀMOX 1 g Poudrc pour suspensum buvable en Sachet Boite de 14 


65,00 


65,00 


43,0 


40,50 


ÀJ-FÀMOX 125 mg Poudrc pour suspetision buvatalc en Sachet Boite de 14 


20,40 


20,40 


13,5 


12,70 


ALFÀMOX 250 mg Poudre pour suspension buvable en Sachet Boite de 14 


30,60 


30,60 


20,2 


19,10 


ALFÀMOX 250 mg Poudre pour suspension buvable Flacon de 100 ml 


39,25 


39,20 


26,0 


24,40 


ALFAMOX 500 mg Poudre pour suspension buvable en Sachet Boite de 14 


45,00 


45,00 


29,8 


28,00 
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ALFAPRO XIN E 250 mg Comprime pellicule Boite tle 10 


65,00 


65,00 


43,0 


40,50 


ALFAPROXINE 250 mg Comptime pellicule Boite 4e 16 


95,00 


95,00 


62,8 


59,20 


ALFAPROXINE 250 mg Comprime pellicule Boite de 20 


110,00 


110,00 


72,8 


68,50 


ALFAPROXINE 500 mg Comprime peilitule Boite de 10 


120,00 


120,00 


79 3 4 


74,80 


ALFAPROXINE 500 mg Comprime pellkule Boite de 16 


170,00 


170,00 


112 a 4 


105,90 


ALFAPROXINE 500 mg Comprimċ pellkule Boite de 2 


36,00 


36,00 


23,8 


22,40 


ALFAPROXINE 500 mg Comprime pellicuie Boite de 20 


200 5 00 


200,00 


132,3 


124,60 


ALFAPROXINE 750mg Comprime pellicule Boite de 10 


195,00 


195,00 


129,0 


121,50 


ALFATTL 125 mg/5mi Granules pour Suspensin-n buvable Fiacon de 60 ml 


65,50 


46,60 


43.3 


29,00 


ALFATIL 250mg/5m! Granules pour Suspension buvable Flacon de 60 rnl 


104,50 


74,00 


69,1 


46,10 


ALFATIL 250 mg Gelule Boite de 12 


108,60 


106,70 


71,8 


66,50 


ALFATIL 500 rng Gelule Boite de 1 2 


150,00 


150,00 


99,2 


93,50 


ALFATIL 500 rng Cornprime dispersible Boice de 12 


167,50 


167,50 


110,8 


104,40 


ALGANTIL 2% Suspcnsion buvable Flacon de 1 50 ml 


22,00 


22,00 


14,5 


13,70 


ALGANTIL200 mgComprime effervescenr Boitede20 


26,80 


26,80 


17,7 


16,70 


ALGANTIL 200 mg Comprime effervescent Boite de 10 


14,90 


14,90 


9,8 


9,3Q 


ALGANTIL 200 mg Dragcc Boitc dc 20 


19,70 


19,70 


13,0 


12,30 


ALGANTIL 250 mg Suppositoirc Bu'm de 10 


16,70 


16,70 


11,0 


10 T 40 


ALGANTIL 5% Gd dcrmique Tube de 1 00 g 


72,80 


72,80 


48,1 


45,40 


ALGANTIL 5% Gel derrnique Tube de 25 g 


26,30 


2630 


17,4 


16,40 


ALGANTIL 5% Gel dermique Tube de 50 g 


43,00 


43,00 


28,4 


26,80 


ALGlĊON Suspension buvable Flacon de 250mJ 


37,40 


37 a 40 


24,7 


23,30 


ALGIK 500/50 mgComprime Boite de 16 


13,25 


13,20 


8,8 


8,30 


ALGIK 500/50 mgPoudre orale en sachet Boite de 20 


21,35 


21,80 


14,4 


13,60 


ALGINE 0,5 g/0,267 g Suspension buvable en Sachec Boite tle 24 sachets 


33,80 


33,80 


22,3 


21,10 


ALGINE 5 g/2,670 g Suspefisiort buvable Flacon de 250 ml 


34,70 


34,70 


22,9 


21,60 



INom du Medicament 


Ptix Public Maroc 
en DirhiUTt avanr 
rċvision 


Prix Public de 
Ventc cu Dirham 
aprċa rċvifiion 


Prix Ħopital cn 
Dirham avant 
reviaiofi 


Prix HopltaJ en 
Dirham apràa 
rċvision 












ALGIPAN Baume Tube de 40 g 


14,75 


14 t 70 




9,20 


ALGIXENE 250 mg Gelule Bolte de 30 


47,90 


47,90 


31,7 


29,80 


ALGTXENE 500 mg Supposiroire Bohe de 12 


40,80 


40,80 


27,0 


25,40 


ALGOFENE 20 mg/ml Sirop Hacon de 150 ml 


17,00 


17,00 


11,2 


10,60 


ALGOFENE 200 mg Comprime pdlicule Boite de 100 




71,40 


44,6 


44,50 


ALGOFENE 200 rng Comprime pdlicule Boite de 30 


23,50 


25,50 


15,5 


14,60 


ALGOFENE 400 mg Comprime pdlicule Boite de 100 




89,00 


55,6 


55,40 


ALGOFENE 400 mg Cumprime pdlicuie Boite dc 30 


30,00 


30,00 


19,8 


18,70 


ALGOTRO PYL 5 2 g/ 5 O05g Suppositoire Boite de 1 


9,80 


9,80 


6,5 


6,10 


ALGOTROPYL 0,4g/0,01 g Suppositoire Boitt <fc 10 


10,10 


10,10 


6,7 


6,30 


ALIMTA 100 mg Poudre pour solution paur injection Boite de 1 Fkcon 




2 974,00 


2 650,0 


2 650,00 


ALIMTA 500 mg Poudre pour Solutjon pour perfusion Boite de 1 Flacon 




11 999,00 


13 999,0 


11 771,00 


ALIVIAR 50mgGeluleBoited^20 


27,00 


27,00 


17,9 


16,80 


ALKERAN 2mg Comprime pellicule Boite de 50 


100,40 


100,40 


66,4 


62,70 


AILFRGINE 10 mg Coinptime seċ&ble Boite de 10 


28,00 


28,00 


18,5 


17,40 


Af LFRGINE 10 ingComprime secable Boite de 15 


42,30 


42,30 


28,0 


26,40 


ALLERGINE 10 mg Comprime secable Boite de 30 


83,10 


te,io 


55,0 


51,80 


A I I FRGO-COMOD 20 mg /ml Collyre Flacon de 10 ml 


77 5 00 


77^00 


50,9 


48,00 


ALLERGOCROM 20 mg/ml Collyre Flacon de lOml 


50,00 


50,00 


33,1 


31,10 


A I T .F.RGODIL 0,05% Collyre Hacon 6 ml 


76,60 


76,60 


50,7 


47,70 


ALLERGODIL Spray Nassd 0,1 g solution pour pulverisadon Flacon 10 ml avet pompe doseuse 


74,50 


74,50 


49,3 


46,40 


ALMIDE 0,10% Collyre Flacon de 5 tnl 


Ġ0 5 2 


60,20 


39,8 


37,50 


ALODONT 5% Solution pour bain de bouche Flacon de 20Oml 


21,35 


21,30 


14,1 


13,30 


ALPERIDE 200 mg Comprime secable Boitc de 30 


204,40 


204,00 


135,2 


127,30 


ALPHACHYMOTRI PSINE Pommadc Tube de 20 g 


16,15 


16,10 


10,7 


10,10 


ALPHAGAN 0,20% Collyre Flacor, de 5 ml 


177,40 


147,50 


117,35 


91,90 



JNom du Medicament 


Prix Public Mitoc 
pil Dirham avant 
rċvision 


Prix Public dc 
Vcntc cn Diiham 
aprċs iċvision 


Prix HopitaJ en 

Dirham avajit 

rċvision 


Prtx H6pita) ewi 
Dirham apria 
rċvislon 
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ALPHA-KADOL Pommade Tube de 35 g 


22,65 




15,0 


14,10 


ALPRAZ 0,5 mg Crnnptime Boite de 28 


35,70 


35,70 


23,6 


22,20 


ALPRAZlmg Comprime Boite de 14 


35,70 


35,70 


23,6 


22,20 


ALTEC 10 mg Gelule Boke de 30 


80,00 


80,00 


52,9 


50,00 


ALTEC 2,5 mg Gelule Boite de 30 


36,90 


36,90 


24,4 


23,10 


ALTEC 5 mg Gelule Boite de 30 


46,40 


46,40 


30,7 


29,00 


ALTTAZEM 6» mg Comprime Boite de 50 


1 22,60 


B9,00 


81.1 


55,60 


ALZOLE 20 mg Gelule Boite de 14 


55,00 


55,00 


36,4 


34,30 


ALZOLE 20 mg Geluie Boite de 28 


96,00 


96,00 


63,5 


59,80 


ALZOLE 20 mg Gelule Flacon de 7 


28,90 


28,90 


19,1 


1S,00 


AMAREL 1 mg Comprime Boitc dc 30 


77 5 80 


51,10 


51,5 


31,90 


AMAREL 1 mg Comprime Boite de 60 


140,00 


92,50 


92,6 


57,80 


AMAREL 2 mg Comprime Boite de 30 


116,60 


61,80 


77,1 


38,60 


AMAREL 2 mg Comprime Boite de 60 


210,00 


115,70 


138,9 


72,30 


AMAREL 3 mg Comprime Boite dċ 30 


152,50 


92,90 


100,9 


58,10 


AMAREL 3 mg Comprimċ Bnite de 60 


275,00 


166,90 


181,9 


104,30 


AMAREI- 4 mg Comprime Boite de 30 


180,00 


84,00 


119,1 


52,50 


AMAREL 4 mg Comprime Boite de 60 


320,00 


156,70 


211,7 


97,90 


AMBROLYS 15mg/5ml (0,30 %) Solution buvable Flacon de200ml 


27,50 


27,50 


18,2 


17,10 


AMBROLYS 30mg/5ml (0,6 %) Solution buvabie Flacon de200rnl 


33,00 


33,00 


21,8 


20,60 


AMCARD lOmg Comprime Boitc dc 14 


50,00 


50,00 


33,1 


31,20 


AMCARD lOmgComprime Boite de 28 


100,00 


98,90 


66,1 


61,80 


AMCARD 3 mg Compnme Boite de 7 


25,00 


25,00 


16,5 


15,60 


AMCARD 5 mg Compnme Boite de 14 


25,00 


25,00 


16,5 


15,60 


AMCARD 5 mg Comprime Boite de 28 


50,00 


50,00 


33,1 


31 s 20 


AMCARD 5 mg Comprime Boitt de 7 


15,00 


15 t 00 


9,9 


9,40 



iNom du Medicament 


Prix Public Maroc 
cn DuhMD avant 
rċvision 


Ptix Public dc 
Ventc cn Dirham 
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AMEP 10 rng Comprime Boite de 56 


190,00 


174,10 


125,7 


108,80 


AMHP 10 mgComprime Boite dt 14 


55,00 


54,80 


36,4 


34,20 


ÀMEP 1 mg Comprime Boite de 28 


99,00 


98,90 


65,5 


61,80 


AMEP 5 mg Camprimċ Boite de 14 


35,00 


3S,00 


23,1 


21,90 


AMEP 5 mg Cumprime Boite de 28 


60,00 


60,00 


39,7 


37,50 


AMEP 5 mg Cumprimc Bofte de 56 


99,00 


99,00 


65,5 


61,90 


AMIKACINE MYLAN 250 mg Poudre solvant pour Solution lnjettable Boite de 1 flacon de 2 ml 


35,00 


35,00 


23,1 


21,80 


AMIKACINE MYLAN 250 ing Poudre solvant pour Solution injectabk Boke de 20 flacons de 2 mJ 




601,00 


400,0 


398,00 


ÀMEKACINE MYLAN 500 rng Poudre solvant pour Solution injectable Boite de 1 flacon de 4 ml 


70,00 


70,00 


46,3 


43,60 


AMIKACINE MYLAN 500 mg Poudre solvant pour Solution injectable Boke de 20 flacons dc 4 rnl 




1 069,00 


770,0 


767,00 


AMILO 5 mg Comprime Boite de 1 4 


56,70 


48,60 


37,5 


30,40 


AMILO 5 mg Comprime Boite de 2S 


113,40 


89,20 


75,0 


55,80 


AMIODARONE AGUETTANT 50 mg/mi Solution injectable BoitelO ampouks de 3 mJ 


76,20 


76,20 


50,4 


47,60 


AMLODIPINE GT 10 mg Comprime seeable Boite de 30 


76,00 


76,00 


50,3 


47,50 


AMLODIPINE GT 5 mg Crtmprime Secable Boite de 30 


43,00 


43,00 


28,4 


26,90 


AMLODIPINE WIN 10 mg Cornprime secable Boite de 14 


33,60 


33,60 


22,2 


21,00 


AMLODIPINEWIN 10 mg Comprime secable Boite de 2S 


64,00 


64,00 


42,3 


40,00 


AaMLODIPINE WIN 5 mg Comprime secable Boite de 14 


19,00 


19,00 


12,6 


11,90 


AMLODIPINE WIN 5 mg Comprime sccable Boke de 28 


36,20 


36,20 


23,9 


22,60 


AMLOR 10 mg Comprime Boite de 14 


99,00 


54,80 


65,5 


34,20 


AMLOR 10 mg Coraprime Boke de 28 


178,00 


98,90 


117,7 


61,80 


AMLOR 10 mg Comprime Boite de 7 


139,00 


29,70 


91,9 


18,60 


AMLOR 5 mg Comprime Boite de 14 


63,00 


48,60 


41,7 


30,40 


AMLOR 5 mg Comprime Boite de 2S 


126,00 


89,20 


83,3 


55,80 


AMLOR 5 mg Comprime Boite de 56 


200,00 


136,60 


132,3 


85,40 


AMLOR PLUS lOmg/lOmgCompnme Boite de 30 


246,50 


246,00 


163,0 


154,10 



Nom du Medicament 


Pfix Public Maroc 
en DLrham ^vpm 
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Prix Public dc 
Yente en Dirham 
aprċs rerision 
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oaliil jiuJI 


idl^J! jju*I1 


AMLORPLUS 5mg/10mgComprimeBoitede30 


244,50 


246,00 


163,0 


154,10 


AMODEX 1 g Solute injectable IM Boite de 1 ampoule 


19,10 


15,10 


12,6 


9,40 


AMODEX 250 mg Poudre pour Solution buvable Flacon de 60 ml 


32,85 


28,90 


21,7 


18,00 


AMODEX 500 mg Gelule Boire de 12 


56,75 


56,70 


37,5 


35,40 


AMODEX 500 mg Poudre pour Solution buvable Flaccm de 60 ml 


50,60 


38,90 


33,5 


24,30 


AMOVA5 5 mg Compnme Boitc de 14 


63,00 


48,60 


41,7 


30 3 40 


AMOVAS 1 mg Comprime Boite de 10 


99,00 


42,40 


65 5 5 


26,50 


AMOVÀS 5 mg Compiimċ Boitc de 28 


149,00 


89,20 


98 5 6 


55,80 


AMOVÀS 5 mg Comprime Boite de 56 


175,00 


136,60 


115,8 


85,40 


ÀMOXICILLINE LLORENTE 250 mg Poudre pour suspeDtiou buvable Flacon dc 60 ml 


31,10 


28,90 


20,6 


18,00 


ÀMOXIOLUNE LLORENTE 500 mg Gelule Boite de 12 


46,65 


46,60 


30,8 


29,10 


AMOXICILLINE IXORENTE 500 mg Gelule Boite de 24 


84,00 


84,00 


55,6 


52,30 


ÀMOXICILLINE-ÀCIDE CLAVULANIQUE MYLAN lg/100rng Poudre pour Solutrion injectable Boite 1 flacon 


38,00 


38,00 


25 5 1 


23,70 


AMOXICILLINE-ACIDE CLA VULÀN 1 Q U E MYLÀN lg/lOOmg Poudre pour Solutrion injectable Boite de 10 flaccms 


360,00 


358,00 


238,1 


237 t 00 


AMOXICILLINE^ACIDE CLÀVULÀNIQUE MVLAN 500rng/5E) mg Poudre pour Solurion injectable Boite de 1 Bacon 


23,00 


20,00 


15,2 


12,40 


AMOXICILUNE-ÀCIDE CLÀVULÀNIQUE MYLAN 500rng/50 mg Poudre pour Solution injectable Bohe de 1 flacons 


218,00 


160,00 


144,2 


99,70 


AMOXICILUNE-ÀCIDE CLÀVULANIQUE MYLAN adultes 1 g/200 mg Poudfe pour Solunon injecrable Boire de 10 fkcons 


380,00 


378,00 


251,4 


250,00 


AMOXICILUNE-ÀCIDE CLÀVULANIQUE MYLAN Adultes lg/200 mg Poudre pour Soluraon injectahle Boite de 1 flacon 


40,00 


40,00 


26,5 


24,90 


AJVIOXIOLUNE-ÀCIDE CLAVULANIQUE MYLAN Adultes 2 g/200 mg Poudrc pour Solution injectable Boite de 1 flacon 


51,00 


51,00 


33,7 


31,80 


ÀMOXICILUNE-ÀCIDE CLAVULANIQUE MYLAN Adultes 2g/200mg Poudre pour Solution injectahle Boite de 10 flacons 


484,00 


481,00 


320,2 


319,00 


AMOXIL 1 g Comprime dispersible Boitc de 12 


84 5 45 


58,80 


55,85 


36,60 


ÀMOXIL 1 g Comprime dispersible Boite de 24 


152,85 


111,20 


101,1 


69,30 


ÀMOXIL 1 g Injectable Boite de 1 


19,00 


15,10 


12,6 


9,40 


ÀMOXIL 125 uig Poudre pour suspcnsion orale Flacon de 100 ml 


31,25 


25,40 


20,7 


15,80 


ÀMOXIL 125 mg Poudre pour suspcnsion orale Flacoii de 60 mJ 


20,05 


15,30 


13,25 


9,50 


ÀMOXIL 250 mg Poudre pour suspension orale Flacoti de 100 ml 


45 5 00 


45,00 


29,8 


28,00 
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AMOXIL 250 mg Poudre pour suspension orale Flacon de 60 ml 


28,95 




19,15 


18,00 


AMOXIL 500 rng Comprimc dispersible Boite de 12 


51,40 


34,60 


34,0 


21,50 


ÀMOXIL 500 rng Cornprime dispersible Boite de 24 


88,10 


65,40 


58,3 


40,80 


AMOXTL 500 mg Tnjectable Boite de 1 


12,25 


12,20 


8,1 


7,60 


AMOXIL 500 mg Poudre pour suspension orale Flacon de 100 ml 


70,70 


65,00 


46,75 


40,50 


AMOXIL 500 mg Poudre pom suspension orale Flacon de- 60 ml 


45,45 


3&,90 


30,1 


24,30 


AMPICIIXINE LLORENTE 250 mg Poudre pour suspention buvable Flacon de 60 ml 


24,50 


24,50 


16,2 


15,30 


AMPICILLTNE LLORENTE 500 mg Gelule Boite dt 12 


36,75 


36,70 


24,3 


22,90 


AMPICILLINE LLORENTE 500 mg Geluk Boite de 24 


66,15 


66,10 


43,7 


41,20 


ÀMPICILLINE LLORENTE 500 mg Poudre injettable Boite unitaiie 


9,90 


9,90 


6,5 


6,20 


AMPICILT.TNE PHARMA 1000 rng Poude et solvant pour solurion injectabk Boite de 1 Fiacon de poudre et 1 ampoule de soivant 


14,00 


14,00 


9,3 


8,70 


AMPICILLINE PHARMA 250 mg Poude et solvant pour soiunon injectable Boite de 1 Flacon de poudn; et 1 ampQuIe de soivant 


8,00 


8,00 


5,3 


5 ? 00 


AMPICILUNE PHARMA 500 tng Poude et solvant pour soluuon injectable BoLte de L Flacon de poudre et 1 anipoule de solvant 


11,00 


11,00 


7,3 


6,80 


AMPILIN 125 rng Solution buvable Flacon de 60 mi 


16,45 


16,40 


10,9 


10,20 


ÀMPILIN 250 mg Solution buvable Flacort de 60 ml 


21,60 




14,3 


13,50 


AMPILLN 500 mg geluk Boite de 8 


22,60 


22,60 


14,9 


14 3 10 


ANAFRANIL 25 rng Comprime Drageifie Boite de 30 


47,95 


47,90 


31,7 


29,90 


ANAFRANTL 25 ml Ampouie Injectable de 2 ml Boite de 10 arnpoules de 2 ml 


72,90 


72,90 


48,2 


45,40 


ANAFRANIL 75 mg Comprime pellicule sċcable retard Boite de 20 


93,90 


93,00 


62,1 


57,90 


ANALGYL 200 mg Dragee Boite de 20 


17,95 


17,90 


11,9 


11,20 


ANASTKOZOLE Cooper Img Comprime pellicule Boite de 30 


800,00 


796,00 


529,2 


529,00 


ÀNÀSTROZOLE ZENITH 1 mg Comprime pclliculċ Boite de 14 


222,00 


222,00 


146,8 


138,70 


ANASTROZOLE ZENITH I mg Comprime pdlicule Boite de 28 


444,00 


441,00 


293,7 


293,00 


ANCINE PLUS I00mg/25mg Comprime peJlicule Boke de 30 


105,40 


105,40 


69,7 


65,90 


ANCINE PLUS 50mg/12,5mg Cornprime pdlkule Boite de 30 


Ġ4,20 


64*20 


42,5 


40,10 


ANCINEPLUS 100mg/25mg Comprirne pellicuie Boite de 15 


59,90 


59,90 


39,6 


37,40 
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ANCINEPLUS 50mg/12,5mg Comprime pellicule Boite de 15 


36,50 


36,50 


24,1 


22,80 


ÀNCOTIL 2,5 g / 250 ml Solution pour pefusion 4 Flacons pour pefusion dc 250 ml 


533,80 


531,00 


353,1 


352,00 


ÀNDOL 1000 mg Comprimċ effervescem Boite de 8 


14,50 


14,50 




9,00 


ANDOL 500 mg Comprime effervescect Boite de 1 6 


H00 


14,00 




8,70 


ANDOL 500 mg Comprime Boitc de 20 


10,00 


10,00 




6,20 


ANDOL C 500mg/300mg Comprime effervescent Boire de 1 


16,00 




10,6 


10,00 


ANDRAXAN 250mg Compjime Boite dc 30 


250,00 


250,00 


165,4 


156,20 


ANDRIOL TESTOCAPS 40 mg Capsuk Bdte<te30 


120,00 


120,00 


79,4 


74,80 


ANDROCUR 50mg Comprime Boite de 20 


259,10 


201,00 


171,4 


125,70 


ANDROTARDYL 250mg/ml Solutċ injecrable Boire <te 1 Àmpouk de 1 ml 


40,00 


40,00 


26,5 


24,90 


ÀNEXÀTE 0,5 mg/5 ml Solution injectable rV Boite de 5 ampoules de 5 ml 


1 079,00 


1 014,00 


713,7 


711,00 


ANGT -5PRAY 200mg Colluroire Flacoc de 40ml 


53,30 


53,30 


35,25 


33,20 


ÀNGTMOLE 75 mg Comprime drageifie Boite de 30 


36,65 


36,60 


24,2 


22,90 


ÀNGIMOLE 75 mg Comprime drageifie Boite de 50 


59,35 


59,30 


39,3 


37,10 


ÀNGIN IB 50 mg Compricne Boite de 14 


102,00 


83,70 


67,5 


52,30 


ÀNGIN IB 50 mg Comprime Boite dt 2S 


192,00 


102,00 


127,0 


63,70 


ANGIPEN 1 MUI Comprimc Boite de 12 


30,60 


30,60 


20,2 


19,10 


ANGLOR 10TngcomprimeBoitede28 


77,40 


77,40 


51,2 


48,40 


ANGLOR 5 mg comprirne Boite de 28 


40,70 


40,70 


26,9 


25,40 


ANORIOmgComprimeBokede 28 


176,00 


176,00 


116,4 


109,70 


ÀNOR 10 mg Comprime Boire de 84 


454,00 


451,00 


300,3 


299,00 


ANOR70 mgComprime Boite de 12 


454,00 


451,00 


300,3 


299,00 


ÀNOR 70 mg Comprime Boire de 4 


176,00 


176,00 


116,4 


109,70 


ANTAGON H2 200 mg Solution Icjectable Àmpoule de 2 ml Boite de 1 


57,20 


57,20 


37,8 


35 T 60 


ANTAGON H2 200 mg Comprime effervescecr Boite de 10 


40,00 


40,00 


26,5 


24,90 


ANTAGON H2 400 mg Comprime effervescect Boite de 14 


128,20 


128,20 


84,8 


79,90 
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ANTAGON H2 400 mg Cornprime Boite de30 


121,30 


121,30 


80,2 


75,60 


ANTAGON H2 800 mg Comprime effervescem Boite de 14 


245,80 


245,00 


162,6 


153,10 


ANTÀRENE 200 mg Comprime Boite de 30 


23 s 50 


23,50 


15,5 


14,60 


ANTARENE 400 mg Comprime pellicule Bahc dc 30 


33,00 


33,00 


21,8 


20,60 


ÀNTARENE ENFANT ET NOURRJSSON 0,02 Suspension buvable Flacon 125 rnl 


17 ( O0 


17,00 


1U 


10,60 


ANTIBTO -S YN ALAR 2,5 mg/1 000 000 UI/350 000 UI Goutte auricukire Flaeon de 10 ml 


19,40 


19,40 


12,8 


12,10 


ANTIGRIPPIN E Comprime Boite de 20 


18,40 


18,40 


12,2 


11,50 


ANTI-FIEMORROIDAIRE Pommade Tubr dc 10 g 


19,60 


19,60 


13,0 


12,20 


ANTI-HEMORRO ID AIRE 5 mg Suppositoiie Boite de 6 


14,50 


14,50 


9,6 


9,00 


ANTINAL 20Omg Gelule Boitede 14 


15,85 


15,80 


10,5 


9,90 


ANTINAL 4%Suspensionbuvable Flaconde90ml 


21,20 


21,20 


14,0 


13,20 


ANTINOREX 0,04% Sirop Flacoa 125 ml 


14,00 


14,00 


<U 


8,70 


ANTINOREX4mgComprime Boite de 30 


17,10 


17,10 


11,3 


10,60 


ANTI-SPA 200 mg Comprime pdlicule Boite de 30 


40,00 


40,00 


26,45 


24,90 


ANTITOXINE TETANIQUE BP 1 500 Ul / 1 ml Solution injectable Boite de 1 ampoule de lml 


20,00 


20,00 


13,2 


12,50 


ANXIOL 6 mg Cornpritne secable Boite de 30 


36,70 


36,70 


24,3 


22,90 


ANZATAX 150 mg/25 ml Solution à diluer puur perfusion Ftacon de 25 ml 


4 837,50 


2 476,00 


3 200,0 


2 137,00 


ANZATAX 30 mg/5 ml Solurion à diluer pr?ur perfusion Flacon de 5 ml 


967,50 


619,00 


640,0 


411,00 


APAZIDE 220 mg Suspension buvable Flaccon de 100 ml 


. 

23,25 


23,20 


15,4 


14,50 


APAZIDE 200mgGeluleBo£ie de 16 


19,70 


19,70 


13,0 


12,30 


APETINE 4 mg Comprime Boite de 30 


16,30 


16,30 


10,8 


10,20 


APETINE 4 mg Comprime Boite de 90 


43,55 


43,50 


28,8 


27 P 10 


APETINE 40 mg Soiution buvable Fkcon de 125 ml 


13,05 


13,00 


8,6 


8,10 


APIDRA SOLOSTÀR 100 U/ml Solution injectable Boite de 5 srylos prċ-remplis de 3ml 


459,20 


439,00 


303,8 


292,00 


APIDRA SOLOSTAR 100 U/mJ SoJuticjn injectable Boite d'un stylo pre-rempli de 3ml 


98,40 


98,40 


65,1 


61,50 


ÀPIDRA 100 U/ml Soludon injectable Boite de 1 cartouche de 3 ml 


98,40 


98,40 


65,1 


61,50 



Nom du Medicament 


Prix Public Maroc 
cn D£rham avant 
rċviaion 


Pri\ Public de 
Vente en Dicham 
apr&s rċviaion 


Prix Hdpital en 
Dirham avant 
ttfvision 


Pri_x H-opival cn 
Dirham apres 
rcViaion 






J^fAj^ 


OfllàJl juJl 


jiJi 


APIDRA 100 U/m3 Solution injectable Boite de IFlacon de 10 ml 


288,00 


235,00 


190,5 


147,50 


APIDRA 100 U/ml Solution injectable Boite de 5 cartouches de3ml 


455,20 


365,00 


303,8 


243,00 


APITHER SOUE-CUTANE ENTRETIEN 1000 UBT Suspension injectable Flacon de 4 ml 


450,00 


447,00 


297,7 


296,00 


APITHER SOUE-CUTANE INITIÀL 1/10/100UBT Suspenaion injectable 3 Fkcons de 4 ml 


664,00 


660,00 


439,2 


437,00 


APITHER SUBLINGUAL ENTRETIEN 1000 UBT Solutiwn dVxtraits allergeniques 2 Fkcons de 5 rnl 


1 314,00 


1 165,00 


869,2 


866,00 


APITHER SUBLINGUAL INITIAL 40/200/ 1 OOOUBT Solution d'extraits alkrgeniques 3 Flacons de 5 ml 


840,00 


836,00 


555,7 


553,00 


APRIL 5 mg Comprime secabie Boite de 30 


46,00 


46,00 


30,4 


28,70 


APRJL 20 mg Comprime secabk Boite de 30 


92,00 


92,00 


60,8 


57,50 


APROVEL 150mgComprime enrobe Boite de 14 


150,00 


87,10 


99,2 


54,40 


APROVEL 150 mg Comprime enrobe Buite de 28 


287,00 


158,30 


189,8 


98,90 


APROVEL 300 mg Comprime Boite de 14 


211,00 


119,90 


239,6 


75,00 


APROVEL 300 mg Comprime Boke de 28 


381,00 


218,00 


252.0 


136,30 


APYROL 60mg/2ml Sotution buvable Hacon de 90 ml 


16,60 


16,60 


n.o 


10,30 


ARACTINE 0,04% Sirop Flacon de 125 ml 


13,45 


13,40 


8,9 


3,40 


ARACTINE 4 mg Comprime Bmre de 30 


18,25 


18,20 


12,1 


11,40 


ARACYTTNE 100 mg Arnpoule Injectable Boite de 1 Ampoule Injecfable 


54,40 


54,40 


36,0 


34,00 


ARACYTINE 1 G Ampouk Injectabk Boite de 1 Flacon de en verni Injectabie 




436,00 


290,0 


290,00 


ARACYTINE 500 mg Ampoule Injectable Boite de 1 Flacon de en verre Injectabk 




232,00 


148,2 


145,40 


ARANESP 10 \xg Solution injectabk Boite de 4 seringues preremplks securisees 




963,00 


661,4 


659 s 00 


ARANESP 100 ug Solutioji injectabk Boite de 4 seringucs preremplies securisees 




6 853,00 


6 614,2 


6 593,00 


ARANESP 150 ug Soliition injectablc Brite de 4 seringues preremplies securisees 




10 065,00 


9 921,3 


9 848,00 


ARANESP 20 }jg Soiution injettable Boite de 4 seiingues prerernpiies securisees 




1 606,00 


1 322,8 


1 318,00 


ARANESP 30 jjg Solution injectable Boite de 4 seringues preremplies securisees 




2 355,00 


1 984,3 


1 978,00 


ARANESP 40 Solution injectable Buite de 4 seringTjes preremplies securisees 




2 998,00 


2 645,7 


2 637,00 


ARANESP 50 jjg Sulution injectable Boite de 4 seringues prerempiies securisees 




3 640,00 


3 307,2 


3 296,00 


ÀRANESP 60 }jg Solutiort irtjectable Bolte de 4 setingues preremplies securisces 




4 283,00 


3 968,5 


3 956,00 



fNom du ivieaicament 


Prix Publtc Maroc 
en Dtrh^m svant 
rċviaion 


Prix Public de 
Vcmc en Dirham 
aprcB rivision 


Prix H&piial cn 
Dirham avant 
rċvi&ion 


Prix H-opital cn 
Dirham aprea 
fċvision 












ARANKSP 80 ^ig Solution injectable Boite de 4 sedngues preremplies securisees 




5 568,00 


5 291,4 


5 274,00 


ARAVA 10 mg Comprime pdlicuie Flacon de 30 


1 051,90 


556,00 


695,8 


368,00 


ARAVA 100 mg Cornprirne pellicule Boke de 3 


730,00 


365,00 


482,9 


242,00 


ARAVA 20 mg Cornprime pdlicole Flacon de 30 


1 421,00 


721,00 


940,0 


477,00 


ARCALION 200 mg Comprime enrobe Boite de 20 


47,70 


47,70 


31,55 


29,70 


ARCOXIA 120 mg Comprime pdlicule Boite de 7 


136,00 


134,50 


90,0 


83,80 


ARCOXIA 60 mg Cornprime pellicule Boite de 14 


261,00 


221,00 


172,6 


138,10 


ARCOXIA 60 mg Comprime pellicule Boite de 7 


130,00 


117,80 


86,0 


73,40 


ARCOXIA OOrng Comprime pellicuk Boitc de 14 


268,00 


268,00 


177,3 


167,00 


ARCOXIA 90mg Comprime pellicule Boitc de 7 


133,00 


133,00 


88,0 


82,90 


ARES 250mg Comprime petticule Boite de 10 


36,00 


36,00 


23,8 


22,40 


ARES 250mg Comprime pellicule Boite de 20 


68,00 


68,00 


45,0 


42,40 


ARES 500mg Comprime pellkuJe Boite de 10 


72,20 


72,20 


47,8 


45,00 


ARES 500mg Comprime peilicule Boite de 20 


136,80 


13^,80 


90,5 


85,20 


ARGENT COLLOIDAL 0,05 Pommade dermique Tube de 5 g 


13,80 


13,80 


9,1 


8,60 


ARGININE VEYRON 1 g Solution buvable en ampouk Boite de 20 


33,90 


33,90 


22,4 


21,10 


ARGININE VEYRON 3g/cuil soupe Solution buvabk en flacoa Flacon de 125 ml 


38,30 


38,30 


25,3 


23,90 


ARGININE VEYRON 3g/cuil soupe Solurion buvable en flacon Flacon de 250 ml 


Ġ2,70 


62,70 


41,5 


39,10 


ARGO 5 g/2,670 g Suspenaion buvable Flacon de 250 ml 


30,50 


30,50 


20,2 


19,00 


ARICEPT 1 mg Comprime Boite de 28 


1 075,10 


766,00 


711,2 


507,00 


ARICEPT 5 mg Comprime Boite de 28 


1 075,10 


552,00 


711,2 


365,00 


ARIMIDEX 1 mg Comprime pellkule Boite de 30 


1 058,00 


979,00 


699,9 


699,00 


ARIXTRA 1 mg/0,8 ml Seringue pre-remplie Boite de 1 


1 S1 8 5 00 


1 468,00 


l 202,6 


1 202,00 


ARIXTRÀ 10 mg/0,8 ml Seringue pre-remplie Boite de 2 


400,00 


398,00 


264,6 


264,00 


ARJXTRA 10 mg/0,8 ml Seringue pre-rernpiie Boite de 7 


1 273,00 


1 118,00 


842,1 


842,00 


ARIXTRA 2,5 mg/0,5 ml Seringue pre-remp]id Boite de 10 


957,00 


914,00 


633,0 


633,00 



Nom du Medicament 


Prix Public Maroc 
cn Di_f halri avani 
r£vision 


Prix Public de 

Ttlll^ CJI LfJXlJH-lll 

aprea rċvision 


Prix Hopital en 

UirniUTl 3V9-TK 

rċvision 


Pri* H-opital en 
jjirfiaxn 9prC9 
rċvision 
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APJXTRA 2,5 mg/0,5 ml Seringue pre-remplie Boite de 7 


670,00 


666,00 


443,2 


443,00 


ARIXTRA ^jSmg/OjSml Secngue pre-remplie Bohe de 2 


190,00 


190,00 


125,7 


118,70 


ARIXTRA 5 mg/0,4 ml Serbgue pre-remplie Boite de 10 


1 818,00 


1 468,00 


1 202,6 


1 202,00 


ARIXTRA 5 mg/0,4 ml S Seringue pre-remplie Boite de 2 


400,00 


398,00 


264,6 


264,00 


ARIXTRA 5 mg/0,4 ml S Seringue pre-remplie Boite de 7 


1 273,00 


1 118,00 


842,1 


842,00 


ARJXTRA 7,5 mg/0,6 ml Seringue pre-remplie Boite de 10 


1 818,00 


1 468,00 


1 202,6 


1 202,00 


ARIXTRA 7,5 mg/0,6 ml Seringue prċ-remplie Boite de 2 


400,00 


398,00 


264,6 


264,00 


ARIXTRA 7,5 mg/0,6 ml Seringue pre-remplie Boite de 7 


1 273,00 


1 118,00 


842,1 


842,00 


ARNIGEL GdTubede45g 


45,00 


45,00 


29,8 


28,00 


AROMASINE 25 mg Comprime pellkule Boite de 30 


1 360,10 


969,00 


899,7 


689,00 


ART 50 mg GelxJe Boitc de 30 


264,10 


235,00 


174,7 


146,50 


ARTANE 5 mg Comprime Boite de 20 


13,30 


13,30 


8,8 


8,30 


ARTELAC 3,20 mg Collyre Flacon de 10 ml 


28,80 


28,80 


19,0 


17,90 


ARTHRODONT 1% Pate gingivale Tube de 80 g 


20,20 


20,20 


13,4 


12 s 60 


ARTOTEC 50 mg/0,2 mg Comprime Boire de 30 


95,00 


95,00 


62,8 


59,20 


ARTOTEC 75 mg/0,2mg Compnme Boite He 20 


90,00 


90,00 


59,5 


56,10 


ASAFARM 500 mg Comprime Boite de 20 


6,75 


6,70 


4,5 


4,20 


ASCABIOL 10g/2GLOTION Fkcon de 150 ml 


18,25 


18,20 


12,1 


11,40 


ASCAL 100 120mg Sachet 20 sachet 


14,30 


14,30 


9,45 


8,90 


ASCAL 1000 1200mg Sachet Boite de 20 


38,00 


38,00 


25,1 


23,70 


ASCAL 250 300mg Sachet Bohe de 20 


20,20 


20,20 


13,35 


12,60 


ASCAL 500 600 mg Sachet 20 sachets 


24,60 


24,60 


16,25 


15,30 


ÀSKARDIL 160 mg Comprime dispersible Boite de 30 


23,80 


23 s 80 


15,7 


14,80 


ASKARDIL 75 mg Comprime dispmibk Boite de 30 


22,40 


22,40 


14,8 


14,00 


ASPAC 500mg/240mg Cnmprime effervesc-ent Boite de 10 


11,00 


11,00 


7,3 


6,80 


ASPEGIC ENF 250 mg Poudre en Sachet Boite de 20 


21,75 


21,70 


14,4 


13,50 



Nom du Medicajnent 


Prix Public Marop 

CH | I4H H itr alil 

rċviflion 


PrUPublicde 

f cnic c'i u ir [19111 
aprċa rċvision 


PrU HGpital en 
rċviaion 


Ptlk Hopital en 
Dirham apràs 
rċviaion 












ÀSPEGTC 500 mg Poudre en Sachet Bohe de 12 


18,00 


18,00 


11,9 


11,20 


ASPEGIC 500 mg Poudre en Sachet Boite 4e 20 


27,25 


27,20 


18,0 


17,00 


ASPEGIC 500 mg/5 ml Poudre injectabfc Boite de 6 Flacons 


57,00 


57,00 


37,7 


35,50 


ASPEGIC AD 1000 mg Poudre en Sachet Boite de 10 


30,80 


30,80 


20,4 


19,20 


ASPEGIC AD 1000 mg Poudre en Sachet Boite de 20 


61,10 


61,10 


40,4 


38,10 


ASPEGIC AD 1000 tng/5 ml Poudre injectable Boite de 6 Flacons 


81,60 


81,60 


54 t 


50,80 


ASPEGIC NOUR 100 mg Poudre m Sachet Boite de 20 


2S,&0 


21,80 


17,1 


13,60 


ASPIRINE BAYER 500mg Comprime à croquer Boite de 10 


10,85 


10,80 


7,2 


6,8» 


ASPIRINE VITAMINEE BIC DEROL 0,4g/0 ( 02g/0 ( 00214g Comprime Boite de 20 


11,35 


11,30 


7,5 


7,10 


ASPIRINE VITAMTNEE BIC DEROL 0,4g/0 ,02g/0,002 14g Comprime effervescent Boite de 20 


17 5 85 


17,80 


11,8 


11,10 


ASPRO 5G0mg Comprime effervescenr Boitc de 20 


17,00 


17,00 


11,2 


10,60 


ASTAPH 250 mg Poude et solvant pour so]uuon injectable 1 Flacon de poudre et 1 ampoule de solvant 


9,20 


9,20 


6,1 


5,70 


ÀSTAPH 500 mg Pou<te et solvant puur solution injectable 1 Flacon de poudre ct 1 ampoule de solvant 


11,75 


11,70 


7,8 


7,30 


ÀSTÀPH 1 000 mg Poude et solvant pour solution injectable 1 Fkcon de poudre et 1 ampoule de solvant 


19,90 


19,90 


13,2 


12,40 


ASTAPH 125 mg/5 ml Poudie pour suspension buvable Flacon de 100 rnl 


29,60 


29,60 


19,6 


18,40 


ÀSTÀPH 125 mg/5 ml Poudre pour suspension buvable Flacon de 60 ml 


20,90 


20,90 


13,8 


13,00 


ÀSTAPH 250 mg/5 ml Poudre puur suspension buvable Flacon de 100 ml 


60,20 


60,20 


39,8 


37,50 


ÀSTÀPH 250 mg/5 ml Poudre pour SuSpension buvable Flacon de 60 ml 


40,30 


40,30 


26,6 


25,10 


ASTAPH 500mgGeluleBoitede 12 


50,00 


50,00 


33,1 


31,10 


ASTAPH 500mgGeluleBoitede 24 


90,80 


90,80 


60 5 1 


56,60 


ÀTACAND 16 mg Cumprime secable Boite de 30 


310,00 


215,00 


205,1 


135,00 


ATACAND 4 mg Compritne secable Boite de 30 


217,00 


163,30 


143,5 


102,10 


ATACAND S mg Comprimċ secable Boite de 30 


299,00 


194,60 


197,8 


121,60 


ATAMEL 500 mg Comprime Boite de 20 


7 5 00 


7,00 


4,6 


4,40 


ÀTARAX 0,002 Sirop Flacon de 200 ml 


17,25 


17,20 


11,4 


10,70 


ATARAX 1 00 mg Solution poui usage parenteral Bofte de 6 ampQules 


46,05 


45,20 


30,45 


28,10 



NJom du Medicament 


Prix Public Matoc 
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ATARAX 25 mg Comprime Boite de 30 


29,10 


29,10 


19,2 


18,10 


ATENQR 100 mg Comprime Boite de 14 


25,00 


25,00 


16,5 


15,60 


ATENOR 100 mg ComprimeBoitede28 


37,00 


37,00 


24,5 


23,10 


ATENOR 100 mg Comprime Boite de 56 


71,00 


71,00 


47,0 


44,40 


ATEPADENE 30 mg Gelule Boite de 30 


71,40 


71,40 


47,2 


44,50 


ATHYMIL 30 mg Comprime pdJicule Boite de 20 


98,30 


98,30 


65,0 


61,20 


ATOPIX 10 mg Comprime pellicule Boite de 15 


48,00 


48,00 


31,7 


29,90 


ATRTCAN 250 mg Capsule molle Boite dt 8 


40,00 


35,50 


26,5 


22,10 


ATROPTNE PROMOPHARM 0,25 mg Ampoule injecrable Boite de 100 <le 1 ml 




163,20 


102,0 


102,00 


ATROPINE PROMOPHARM 1 rng Ampoule injectable Boire de 100 de 1 ml 




192,50 


120,3 


120,30 


ATROPINE PROMO PHARħl 0,50 mg Ampoulc injectable Boite de 100 de 1 ml 




173,00 


103,1 


108,10 


ATROVENT ADULTE 0,5 mg / 2 ml Solurion pour inhnlation nasak Boite de 10 Retipients uniDoses 


76,90 


71,70 


50,9 


44,80 


ATROVENT ENFANT 0,25 mg / 2 ml Solution pour inhalation nasak Boite de 1 Reripients uniDoses 


54,00 


50,40 


35,7 


31,50 


AUGMENTIN 1 g/125 mg Poudre pour suspensioo buvable, Sachet Boite de 16 


174,60 


168,20 


115,5 


104,80 


AUGMENTTN 1 g/125 mg Sadiet Boite tk 12 


154,20 


126,30 


102,0 


78,70 


AUGMENTTN 1 g/125 mg Sachet Boite de 24 


257,40 


222,00 


170,3 


138,40 


AUGMENTIN ADULTE 500 mg/62,5 mg Comprime pellicule Boire de 24 


139,50 


111,60 


92,3 


69,50 


AUGMENTIN ADULTE 500 mg/62,5 mg Comprirne pellicule Bo?te de 32 


180,00 


138,30 


119,1 


86,20 


AUGMENTIN Adulte 1 g/200 mg poudre pour solurion Injectable Boite de 1 Fhcon 


60,00 


47,80 


39,7 


29,80 


AUGMENTTN ENFANT 500 mg/62,5 mg Sachet Boite de 12 


112,20 


79,90 


74,2 


49,80 


AUGMENTIN ENFANT 100 mg/12,5 mg/ml Poudre pour Suspeosion oraie Flacon 60 ml 




70,60 


61,95 


44,00 


AUGMENTIN Enfanes et Nourrisso_is, 500mg/50 mg poudre pour solution Inject.ble Boite de I flacon 


33,40 


20,00 


22,1 


12,40 


AUGMENTIN NOURRISSON 100 mg/I2,5 mg/ml Poudre pour suspension orale Flacon 30 ml 


56,00 


44,20 


37,0 


27,50 


AULCER 20 mg Gelule Boite de 14 


115,00 


115,00 


76,1 


71,60 


AULCER 20 mg GeJule Boite de 28 


225,00 


225,00 


148,8 


140,20 


AULIN lOOmgComprimċBmtede 20 


66,30 


66,30 


43,8 


41,30 
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AUREOMYCINE THERAPLIX 3% Pommade dermjque T_be _e 15 g 


9,00 


9,00 


5,9 


5,60 


AUREOMYCINE 1% Pommade ophtalmi^uc Tubc de 5 g 


5,50 


5,50 


3,6 


3,40 


AUREOMYĊINE 3% Pomrmde dcrmique Tube _e 15 g 


9,30 


9,30 


6,1 


5,80 


AURICULARUM 900QOUI/100000UI /1000000 UI/10 mg Poudre auriculaire *t sulvant amp de lDml 


79,00 


79,00 


52,25 


49,20 


AVAMYS 27,5jig/pu_verisation Suspension pour pulverisation nasale Flacon de 120 pulviresation 


115,00 


115,00 


76,1 


71,60 


AVAMYS 27,5|j.g/pulverisatiun Susp-ension pour pulverisation nasale Flacon de 30 pulviresation 


35,90 


35,90 


23,7 


22,40 


AVAMYS 27,5^g/p__veri___on Susp.nsion pouf pulverisation nasale Flacon <le60 pulviresaaon 


64,40 


64,40 


42,6 


40,10 


AVASTIN 100 mg / 4 ml Coacencre pour preparation d'une solution pour perfusion Boite de 1 flacon-ampouie de 4 ml 




3 983,00 


3 689,0 


3 689,00 


AVASTIN 400 mg/ 16 ml Conccntre puur preparation d'une solutbn pour perfusion Baitede 1 flacon-ampo_]_ de 16 ml 




13 417,00 


13 400,0 


13 161,00 


AVAXIM 1 60U (Une dose) Solution injectable Bofre tTune seringue d'une dose 


308,00 


306,00 


203,7 


203,00 


AVAXIM ftO U (Urie dose) Solution injectable Boite d'une seringue d'wc dose 


268,00 


235,00 


177,3 


146,50 


AVELOX 400 mg Comprime pellicule Boite de 5 


320,00 


308,00 


211,7 


204,00 


AVELGX 400 mg Comprime pellicule Boite dc 7 


430,00 


419,00 


284,4 


277,00 


AVELOX400mgSolmeinjecrable IV po che d- 250 ml 


467,70 


465,00 


309,4 


308,00 


AVENOC PommadeTubede30g 


49,00 


49,00 


32,4 


30,50 


AVIRANZ 200 mg Gelule Boite de 90 




543,00 


361,0 


361,00 


AVIRANZ 600 mg Comprime pellicule Boite de 30 




422,00 


281,0 


281,00 


AVIRO-Z 300 mg Comprime pellicule Boite de 60 


467,00 


464,00 


308,9 


308,00 


■ 

AVLOCAN 40 mg Comprime Boitede 50 


30,00 


30,00 


19,8 


18,70 


AVLOCARDYL 40 mg Comprime secable Boite de 50 


41,85 


41,80 


27,7 


26,20 


AVLOCARDYL 5 mg/5 ml Solution injectable Boite de 5 Flacons de 5 ml 


2l,Ġ0 


21,60 




13,50 


AVLOCARDYL LP 160 rng Gelule à liberarion prolongee Boite d_ 30 


93,20 


88,20 


61,6 


55,10 


AVOCOMB 150 mg/ 300 mg Comprime pellicule Boite de 60 


618,00 


615,00 


408,8 


408,00 


AVODART 0.5 mg Capsule mulie Boite de 30 


272,00 


272,00 


179,9 


169,50 


AVODART 0.5 mg Capsuk molle Boite de 90 


795,00 


791,00 


525,9 


524,00 


AVOLAM 150 mg Comprime pdlinde Boiie de 60 


256,00 


256,00 


169,3 


160,00 



Nom du Medicament 
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ÀVONEX 30u.g Poudtt + Solvant Boite <3e 4 doses unitaires 




9 818,00 


9 785,0 


9 606,00 


AVONEX 30jig/0,5ml Solution injectable Boite 4e 4 sefingues de 0,5 ml 




9 747,00 


9 785,0 


9 537,00 


AVOSTAV 30 mg Gelule Boite de 60 


339,00 


337,00 


224,2 


224,00 


AXIMYCINE 1 g Comprime dispersible Boire de 14 


84,00 


68,60 


55,6 


42,70 


AXIMYCINE 1 g Comprim6 dispersible Boite de 24 


124,90 


111,20 


82,6 


69,30 


AXIMYCINE 1 g Poudre pour injection Boite de 1 fla-con + 1 solvant : Alcoo] benzylkjue 3% 


19,60 


15 t 10 


13,0 


9,40 


AXIMYCINE 1 g Poudre pour injection Boite de & flacons + 6 solvaiits ; Alcool benzylique 3% 


108,10 


72,70 


71,5 


45,30 


AXIMYCINE 250 mg Poudre /Suspension (sans sucre), Flacon de lOGrnl 


43,00 


43,00 


28,4 


26,80 


AXIMYCTNE 250 mg Poudre du Suspension (sans sucre), Flacon de 60 rnl 


31,80 


28,90 


21,0 


18,00 


AXIMYCINE 500 mg Comprime dispersibJe Boite de 16 


65,Ġ0 


46,10 


43,4 


28,70 


AXIMYCINE 500 mg Compnmċ dispcrsible Boitc de Z4 


8G 5 00 


65,40 


56,9 


40,80 


AXIMYCINE 500 mg Poudre pour injection Boite de 1 flacon + I soivant : Alcool beiizylique 3% 


12,60 


12,60 


M 


7,80 


AXIMYCINE 500 mg/5 mJ Poudre/Suspension (sans sucre), Flacon de uOml 


43,70 


38,90 


28,9 


24,30 


AXIMYCINE 500 mg/5 ml Poudre/Suspension (sans sucre) 5 Flacon de lOOml 


64,90 


64,90 


42,9 


40,40 


AZ 200 mg/5 mi Poudre pour Solution buvabie Flacon de 15 ml 


72,40 


63,30 


47,9 


39,50 


AZ 200 mg/5 ml Poudre pour Solution buvable Flacon de 30 ml 


97,00 


97,00 


64,2 


60,40 


AZ 250 mg gelule Boite de 6 


137,70 


137,70 


91 5 1 


85,80 


AZ 500 mg Comprime Boite de 3 


135,65 


79,70 


89,7 


49,70 


AZANTAC 1 50 rng Comprime pellicuie Boite de 20 


153,00 


85,80 


101,2 


53,40 


AZANTAC 1 50mg Cornprime effervescent Boite de 20 


1% 5 D0 


95,10 


125,7 


59,30 


AZANTAC 30Gmg Comprime effervcscent Boite de 10 


190,00 


92,10 


125,7 


57,40 


AZANTAC 300mg Comprimċ pelliaile Boke de 10 


153,00 


74,00 


101,2 


46,10 


AZANTAC 50mg/2ml Injectable Boire de 5 ampoules de 2ml 


64,40 


64,20 


42,6 


40,00 


AZAHGA lOmg/ml / 5mg/ml CoDyre cn suspension Flacon de 5ml 


1H30 


194 f 30 


128,5 


121,10 


AZIBAC 500 mg Comprime peOicuJe Boite de 3 


60,00 


60,00 


39,7 


37,40 


AZILIDE 200 mg/5 ml Poudre pour suspeasion buvable Flaeoi) de 15 ml 


57,00 


57,00 


37,7 


35,50 
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ÀŻILlDE 200 rng/5 ml Poudre pour suspension buvable Flacon de 30 ml 


69,00 


69,00 


45,6 


43,00 


AZILIDH 500 mg Comprime pellicule secable Boke de 3 


70,00 


70,00 


46,3 


43,60 


ÀZIMAX 1 500 mg Poudre pour solutiorj orale Flacon de 37,5 ml 


150,00 


150,00 


99,2 


93,50 


ÀZIMAX 900 mg Poudre pour solution orale Flacon dc 22,5 ml 


120,00 


120,00 


79,4 


74,80 


ÀZIMYCINE 500 mg Compnrnċ Boite de 3 


66,00 


66,00 


43,6 


41,10 


AZITHRIX 200 mg/5 ml Poudre pour Suspension buvable Flacon de 15 ml 


67,00 


63,30 


44,3 


39,50 


AZITHRIX 200 mg/ 5 ml Poudre pour Suspensson buvablc Flacon de 30 ml 


99,00 


99,00 


65,5 


61,70 


AZITHRIX 500 mg Comprime pellkule Boite de 3 


99,00 


79,70 




65.5 


49,70 


À ZITHROM YCIN E WIN 500 mg Comprime peUicule Boire de 3 


60,00 


60,00 


39,7 


37,40 


AZIX 1500 mg Poudre pour Solution orale Flacon de 37,5ml 


80,00 


80,00 


52,9 


49,80 


AZIX 500 mg Comprime pellicule Boite de 3 


89,00 


79,70 


58,9 


49,70 


AZIX 900 mg Poudre puur Soluàon oral-e Fiacon de 22,5ml 


70,00 


70,00 


46,3 


43,60 


AZOLE 3 4g/10 ml Suspension buvable Flacon de 10 ml 


23,50 


23,50 


15,5 


14,60 


AZOLE 400 mg Comprime eiirobe Boite de 1 


21,35 


21,30 


14,1 


13,30 


AZOLE 400 mg Comprime enrobe Boite de 60 


602,20 


599,00 


398,3 


397,00 


AZOPTlOmg/ml Collyre Flacon de 5 ml 


180,00 


157,60 


119,05 


98,20 


AZYTER 15mg/g Collyre en solution Boite de 6 Recip unidoses 


76,20 


76,20 


50,4 


47,50 


BACICOLINE 25MUI+lg+50MUI Collyże Boite de 1 Flacon 


35,00 


32,50 


23,15 


20,20 


BACQURE 500 mg/500 mg poudre pour perfusion IV Boitt de un flacon de 30ml 


129,40 


129,40 


85,6 


80,60 


BACTALL 250 mg Comprime enrobe Boire de 10 


63,00 


63,00 


41,7 


39,20 


BÀCTALL 500 mg Comprirne pellicule Boite de 10 


U6,00 


116,00 


76,7 


72,30 


BACTRTM FORTE 800 mg/160 mg Cornprime Boirc dc 10 Cumprime 


33,60 


33,60 


22,2 


20,90 


BÀCTRIM FORTE 800 mg/160 mg Comprime Boite de 20 Comprime 


62,85 


62,80 


41,6 


39,20 


BACTRIM NOURRI5SONS ET ENFANTS 200mg/ 40mgdans 5 ml Suspensiun buvable Flacon de 100 ml 


28,20 


28,20 


18,6 


17,60 


BACTROBAN 2% Pomimde A Tube de 15 g 


59,75 


59 f 70 


39,5 


37,20 


BACTROCINE 25MUI/50000UI/1G Collyre Boite de IFLA/lOmlde poudre + IFLÀ/lOml de solvant 


24,50 


24,50 


16,2 


15,30 
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BATTANETD 10 gSoiution dermkjue Bidon de 5 Litres 


295,80 


294,00 


19 5,7 


195,10 


BATTANET D 10 g Solution dermic.ue Flacon de 1 2Q ml 


15,10 


15,10 


10,0 


9,40 


BAITANET D 10 g Solution dermique Flacon de 550 ml 


41,00 


41,00 


27,1 


25,50 


BAITANETg lOgSolution gynecologi^ue Flacon de 120 ml 


15,00 


15,00 


9,9 


9,30 


BAITANETg 10 gSolution gynecologique Flacon de 550 ml 


41 5 00 


41,00 


27,1 


25,50 


BARACLUDE 0,5 mg Comprime Botte de 30 




5 266,00 


5 102,8 


5 009,00 


BARACLUDE 1 mg Comprirne Bo-lte de 30 




5 357,00 


5 102,8 


5 102,00 


BARALGIN M 1 g Suppositoire Boite de 5 


11,60 


11,60 


7,7 


7,20 


BARALGIN M 500 mg Comprime pdlicule Boite de 20 


17,20 


17,20 


11=4 


10,70 


BAUME SLOAN 1GR Pommade Tube de 37,5 g 


10,10 


10,10 


6,7 


6,30 


BAVCUTENE N l%/0,0443% Creme Tubc 15g 


22,75 


22,70 


15,0 


14,20 


BC-F 8,40% Solution concentree basique pour hemodialyse au bicarbonate Bidoo de 10 iitres 




112,00 


70,0 


70,00 


BECIDOUZE 250 rng / 250 mg / 1,8 mg Dragee Boitc de 20 


35,10 


35,10 


23,2 


21,90 


BECONASE SOjjg/dose Suspension pour pulverisarion nasale Flacon de 100 doses 


54,00 


38,10 


35,7 


23 3 70 


BEDELIX 3 g Poudre pour suspension buvable Boite de 30 Sachets 


57,70 


57,70 


38,2 


35,90 


BELARA 2/0,03mg Comprirne peilicule Boite de 21 


85,30 


85,30 


56,4 


53,10 


BELMAZOL 20 mg Gelule Boite de 7 


22,50 


22,50 


14,9 


14,00 


BELMAZOL 20 mg Geluie Boite dt 14 


49,00 


49,00 


32,4 


30,50 


BELMAZOL 20 mg Gelule Boite de 28 


96,00 


% t 00 


63,5 


59,80 


BEMAG 5 gAmpoule buvable Boite de 20 arnpoules de 10 ml 


41,80 


41,80 


27,6 


26,00 


benad 375 mgGeluJeBoitede 30 


22,85 


22,80 


15,1 


14,20 


BENADRYL 0,28% Sirop Flacon de 125 ml 


11,45 


11,40 


7,6 


7,10 


BENCLAMID 5 mg Comprime Boite de 60 


36,20 


36,20 


23,9 


22,60 


BENCLAMID 5 mg Comprime Boite de 30 


20,00 


20,00 


13,2 


12,50 


BEROCCA Ccnnprime effervescent Boite dc 20 


70,00 


70,00 


46,3 


43,60 


BEROCCA ZINC 15 mg/15 mg /lOmg /0,01 mg / 50 mg/ 23 mg/0,15 mg/ 500 mg/0,4 mg /100 mg 2/100 mg3 /10 mg Comprime effervescent Boite delO 


42,10 


42,10 


27,8 


26,20 
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BEROCCAZINC 15 mg/15 mg/10mg/0,0l mg/ 50 mg/ 23 mg/ 0,1 5 mg/ 500 rng/0,4 mg /100 mg 2/100 mg3 /10 mg Comprime effervescent Boite 4e20 


84,20 


84,20 


55,7 


52,50 


BERTOCIL 15mg/3ml Collyre Flacon de 3 rnl 


50,00 


50,00 


33,1 


31 f 10 


BETADINE 10% Bain de bouche Flacon de 125 ml 


21,30 


21,30 


14,1 


13,30 


BETADTNE 10% Gel Dermtque Tube 100 g 




52,80 


33,0 


32,90 


BETADTNE 10% Gel Detmique Tube 30 g 


32,00 


32,00 


21,2 


19,90 


BETADINE 10% Solutioii Bidon de 5 L 


296,10 


294,00 


195,9 


195,30 


BETADINE 10% Solution Fhcon de 125 ml 


25,00 


25,00 


16,5 


15,60 


BETADINE 250 mg Ovule gynecologique Boite de 8 


26,80 


26,80 


17,7 


16,70 


BETADINE Scrub 4% Solution Moussante Flacoo de 125 ml 


16,60 


16,60 


11,0 


10,30 


BETADINE Scrub 4% Solution Moussante Flacon de 500 ml 


46,00 


46,00 


30,4 


28,70 


BETADINE Tulle 10% pensements mċdicamenteux Boite de 10 pansements rnedicamenteux de 10 cm de 10 cm 


47,30 


47,30 


31,3 


29,50 


BETAFERON 250jiG/ML Poudre et solvaat pour sglution injectable Boke de 1 5 (flacon -f- seringue} 




9 074,00 


8 900.8 


8 873,00 


BETANET g 10 g Solution gynċcologique Bidon dc 5 Litres 


266,20 


266,00 


176,3 


165,90 


BETASERC 24 mg Comprime Boite de 30 


78,00 


78,00 


51,6 


48,60 


BETASTENE 2 mg Comprirne dispersible Bofte de 20 


41,50 


41 a 50 


27,4 


25,90 


BETASTENE 5 05% Solution buvable Flaeon de 30 m! 


30,00 


30,00 


19,8 


18,70 


BETNEVAL 0,10% Creme Tube de 10 g 


12,00 


12,00 


7,9 


7,50 


BETNEVAL 0,10% Pommade Tube de 10 g 


12,00 


12,00 


7,9 


7,50 


BETOPTIC 0,0025 Coilyre Flacon de 3ml 


62,40 


61,10 


41,25 


38,00 


BETOPTTC 0,005 ColLyre Flacon de 3ml 


62,30 


62*30 


41,2 


38,80 


BEVIRAN 100 mg Comprime Boite de 30 


35,60 


35,60 


23,5 


22,20 


BEVIRAN 200 mg Comprime Boite de 30 


44,00 


44 t 00 


29,1 


27,40 


BIAFINE 0,67 g Emulsioc pour application cutanee Tube de 1 86g 


76,00 


76,00 


50,3 


47,30 


BIAFINE 0,67 g Emulsion pour appldcation cutanee Tube de 93g 


44,00 


44,00 


29,1 


27,40 


BIBAG( pour machine 5008) 650 g Poudre pour producuon de concencre basiquc licjuide pourhemodialyse au bicarbonate Poche dc 650gr 




75 f 80 


47,4 


47,40 


BTCALUTAMIDE COOPER 50 mg Cornprime peWcule Boite de 30 


861,00 


675,00 


569,5 


448,00 
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BICALUTAMTDE GT 1 50 mg Comprimċ pellicule Boite de 20 


1 314,20 


1 144,00 


869,3 


869,00 


BICALUTAMIDE GT 1 50 mg Comprime pellicule Boite de 60 


3 390,60 


2 578,00 


2 242,5 


2 242,00 


BICALUTAMIDE GT 50 mg Comprime pellkule Boite de 20 


576,40 


453,00 


38 U 


299,00 


BICALUTAMTDE GT 50 mg Comprirne pellicule Boite de 30 


861 5 80 


675,00 


570,1 


448,00 


BICALUTÀMIDE GT 50 mg Comprime pellicufe Boite de 60 


1 516,80 


1 188,00 


1 003,4 


914,00 


BICALUTAMIDE ZENITH 150 mg Comprime pellkule Boite de 10 


496,00 


493,00 


328,1 


328,00 


BICALUTAMIDE ZENITH 150 mg Comprime pelliċule Boite de 30 


1 488,00 


1 256,00 


984,3 


984,00 


BICALUTAMIDE ZENITH 50 mg Comprime pellieule Boite de 10 


197,10 


197,10 


130,4 


123,20 


BICALUTAMIDE ZENITH 50 mg Comprimi pellicule Boite de 30 


590,00 


587,00 


390,3 


390,00 


BICARBONATE de Sodium 1,40% Solution Injeetahle pour perfusion intraveineuse Flacon de verre 250 m] Carton de 12 


188,10 


»$,10 


124,4 


117,20 


BICARBONATE de Sodium 4,20% Soludon Injectable pour perfusion intraveioeuse Fkcon de verte 250 tnl Carton de 12 


275,30 


275,00 


182,1 


171,50 


BICNU 100 mg Lyophilisat et soiurion pour preparation injectable Boite de 1 Flaeon +- Ampoule 


829,00 


505,00 


548,4 


336,00 


BIDONTOGYL l a 5 MUI / 250 mg Comprimċ pellicule Boire de 15 


76,00 


7fi,00 


50,3 


47,30 


BIGUAN 500 mg Comprime Bohe de 50 


19,40 


19,40 


12,8 


12,10 


BIGUAN 850mg Comprime Boite de 30 


20,40 


20,40 


13,5 


12,70 


BIGUAN 850mg Comprime Boite de 60 


37,70 


37,70 


24,9 


23,60 


BIODROXIL 1000 mg Comprime enrobes Bolte de 12 


153,00 


153,00 


101,2 


953 


BIODROXIL 125 mg/5ral Granule pour SuSpension orale Flacon de 45 g 


25,80 


25,80 


17,1 


16,10 


BIODROXIL 250 mg/5ml Granule pour suspension orale Ffacon de 45 g 


45,90 


45,90 


30,4 


28,60 


BIODROXIL 500 mg Gelule Boite de 12 


76,50 


76,50 


50,6 


47,70 


BIOMOX 1 g Comprime dis-persible Boite de 12 


56,10 


56 t 10 


37,1 


34,90 


BIOMOX 1 g Comprime dispersible Boite de 24 


1 02,00 


102,00 


67,5 


63,50 


BIOMOX 250 mg Poudre pour Suspension buvable Fkcon de 100 ml 


33,65 


33„60 


22,2 


21,00 


BIOMOX 250 rng Suspension buvable Flacon de 60 ml 


23,45 


23,40 


15,5 


14,60 


BIOMOX 500 rng Gelule Boite de 12 


39,80 


39,80 


26,3 


24,80 


BIOMOX 500 mg Gelule Boite de 24 


69,35 


69,30 


45,9 


43,20 
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BIQMYLA3E 200 U CEIP/ML Sirop Flacon de 125 ml 


40,00 


40,00 


26,5 


24,90 


BIOMYLASE 200 U CEIP/ML Sirop FJicon de 250 ml 


75 ( 00 


75,00 


49,6 


4fi,70 


BIOMYLASE 3000 U ĊEIP Comprime enrobe Boite de 24 


55,00 


55,00 


36,4 


34,30 


BI-ORAGIN l,5UI/250mgComprimepellicule secable Boite dc 16 


65,20 


65,20 


43,1 


40,60 


BIOSEL Poudre en sachet Boite de 3 


12 ( 20 


12,20 


s 5 i 


7,60 


BIOSULIN 30: 70 100 UI suspensbn injectable FJacon de lOml 


130,00 


130,00 


86,0 


81,20 


BIOSULIN N 100 UI suspension ifljeċtable Flacon de 10 ml 


130,00 


130,00 


86,0 


81,20 


BIOSULIN R 100 UI Sokmon injectable Flacon de 10 ml 


130,00 


130,00 


86 5 


81,20 


BIOTIC PLUS (ENFANT5) 100 mg/12,5 mg/ml Poudre pour Sdurion buvable Fkcon de 60 ml 


63 ( 00 


63,00 


41,7 


39,20 


BIOTIC PLUS 100 mg/12 5 5 mg/2ml Poudre pour Solunon buvable Flacon de 60 rnl 


51,00 


51,00 


33,7 


31,80 


BIOTIC PLUS 125 mg Poudre pour Solution buvablc Flacon de 60 ml 


59,15 


55,10 


39,1 


36,80 


BIOTIC PLUS lg/125 mg Sachet Boite de 14 


125,00 


125,00 


82 3 7 


77,90 


BIOTIC PLUS lg/125 mg Sachet Boite de 24 


203,00 


203,00 


134,3 


126,50 


BlOTlC PLUS 250 mg Poudre pour Solurioa buvable Flacon de 60 ml 


83,65 


83,60 


55,3 


52,10 


BIOTIC PLUS 500 mg/62,5 mg Compiime Bofo de 1 2 


117,30 


62,50 


77,6 


38,90 


BIOTIC PLUS 500 mg/62,5 mg Comprime Boite de 24 


140,00 


111,60 


92,6 


69,50 


BIOTIC PLUS 500 mg/62,5 mg Poudre pour Susp buv en sachere (Enfant) Boite de 14 


79,00 


79,00 


52,2 


49,20 


BIOTONE 3,36/0,28/0,028 Solution buvable Boite de 30 


74,90 


74,90 


49,5 


46,70 


BIPERIDYS 20 mg Comprime pellicule secable Boite de 20 


39,00 


39,00 


25,8 


24,30 


BIPERIDYS 20 mg Comprime pellkule secable Boiie de 40 


66,00 


66,00 


43,6 


41,10 


BIPRETERAX ARGININE 10mg/2,5mg Comprime pellicule en pilulier Bolte de 30 


243,00 


243,00 


160,7 


151,90 


BIPRETERAX ARGININE 5 mg/1,25 mg Comprimt pellicule en pilulier Boire de 30 


290,00 


159,00 


191,8 


99,40 


BI-PROFENID I50mg Comprime secable Boite de 20 


93,60 


92,50 


61,9 


57,60 


BI-PROFENID LP lOOmg Comprimi secabk à liberation prulongce Boite de 20 


63,90 


63 s 90 


42 ( 3 


39,80 


BIPROL POLYMEDIC 10 mg Comprime pellicuie secable Bohe de 30 


72,00 


72,00 


47,6 


45,00 


BIRODOGYL l ( 5MUI/250 mg Comprime pellicule Boite de 15 


102,00 


102,00 


67,5 


63,50 
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BISOLVOMYCINE 4mg/ 250 mg Dragee Boite de 1 6 


19,85 


19,80 


13,1 


12,40 


BISOLVON 0,20% Soiuticjr; buvabLe Flaccon de 60 ml 


18,30 


18,30 


12,1 


11,40 


BISOLVON 8mgComprimeBo_tede3Ġ 


23,45 


23,40 


15,5 


14,60 


BISPIRAZOLE 1,5 MUI / 250 mg Comprime peilicule Boite de 15 


79,90 


79,90 


52,8 


49,80 


BI-TILDIEM 90mg Comprime enrobe à liberation prolongee Boite de 28 


143,20 


97,50 


94,7 


60,90 


BI-TILDIEM LP 120 mg Comprime enrobe à liberation proiongee Boite de 2S 


180,10 


119,90 


119,1 


74,90 


BK-CID 150 mggeluk Boite de 100 


154,15 


154,10 


102,0 


96,00 


BK-CID 300 mggelule Boite de 30 


92,45 


92,40 


61,1 


57,60 


BLÀISHÀL2mgGeluleBoitede 10 


13,00 


13,00 


8,6 


8,10 


BIAISHAL 2 mg Gelule Boke de 20 


21,50 


21,50 


14,2 


13,40 


BLEOMYCINE BELLON 15 mgPoudre pour sounon injectabie Boite de 1 fkcon 


346,80 


343,00 


229,4 


229,00 


BLEU LAITER 0,020 g/0,05 g Collyre Boite de 1 Fkcon de 10 ml 


18,50 


18,50 


12,2 


11,50 


BLUCIN 1 5 mg Poudre pour solution injectabie Boite unitaire 


215,00 


215,00 


142,2 


134,40 


BONDRONA1 1 50 mg Comprime pellicule Boite de 28 




2 965,00 


2 622,0 


2 603,00 


BONDRONAT 6 mg/ 6 ml Concentre de solution pour perfusion Boite de 1 ampoule <te 6 ml 




2 909,00 


2 622.0 


2 546,00 


BONEFOS 800 mg Comprime pellicule Boite de 100 


3 848,00 


2 872,00 


2 545,4 


2 545,00 


BOTOX ALLERGAN 100 UNITES Poudre pour soluuon injeciable Flacon de 10 ml 


3 200,00 


2 484,00 


2116,8 


2 110,00 


BOURGET INOSITOL 200 mg /300 mg / 100 rng / 50 mg Comprime effervescenr Boite de 20 


23,20 


23,20 


15,3 


14,40 


BREXIN 20 mg Suppositoire Boite de 10 


91,15 


91,10 


60,3 


56,80 


BREXIN 20 mg Comprirne Boite de 20 


107,90 


84,80 


71,4 


52,80 


BREXIN 20 mg Comprime effervescent Boite de 1 


61,20 


59^0 


40,5 


37,00 


BREXIN 20 mg Comprime effervescent Boite de 20 


112,20 


100,40 


74,2 


62,60 


BREXIN 20 mg Sachet Boite de 10 


57,15 


57,10 


37,8 


35,60 


BRICANYL 5mgLP Comprime Boite de 30 


47,20 


32,40 


31,2 


20,30 


BRICANYL 5 mg/2 ml Solurion pour nebulisation Boite de 50 recipienrs unisdoses 


384,50 


200,00 


254,3 


125,10 


BRICANYL FortO^mg Sirop Flacpn de 10G ml 


22,90 


22,90 


15,1 


14,30 
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BRICANYL TURBUHALER 500^g/dose Buccdede200dosesenrċcipientdoseur 


1 57,50 


112,20 


104,2 


70,10 


BRIDION lOOmg/ml Solution injettabk Boite dc lOFlacons de 2rrd 




7 996,00 


7 791,0 


7 766,00 


BRIDION lOOmg/ml Soluuoniojectable Boite de 10 Flacons de 5ml 




19 349,00 


19 478,0 


18 950,00 


BROCLAR 15mg/5rrkl (0,30 %) Sirop Flacon 200 rnl 


31 ,00 


31,00 


20,5 


19,30 


BROMÀX 15mg/5ml (0,30 %) Solution buvable Flacon de 200 ml 


29,00 


29,00 


19,2 


18,10 


BROMAX 30mg/5ml (0,6 %) Solution buvable Haeon de 200 ml 


33,00 


33,00 


21,8 


20,60 


BRONCHÀTHIOL ENFANT 2% Sirop Flaccon de 125 ml 


18,65 


18,60 


12,3 


11,60 


BRONCHATHIOL EXPECTORANT ADULTE 5% Sirop Flacon de 150ml 


31,20 


31,20 


20,6 


19,40 


BRONCHOCIST ADULTE 5% Sirop Flacon de 125 ml 


20,40 


20,40 


13,5 


12,70 


BRONCHQCIST Adulte 5% Sirop Flacon de 200 ml 


32,65 


32,60 


21,6 


20,30 


BRONCHOCIST ENFANT 2% Sirop Hacon de 125 ml 


15,10 


15,10 


10,0 


9,40 


BRONCHOFLUIDE 2% Sirop Nourrissons et enfants Flacon de 125 ml 


11,70 


11,70 


7,7 


7,30 


BRONCHOFLUIDE 5% Sans sucrc Adulte suluàon buvabk Flacon de 125 ml 


20,40 


20,40 


13,5 


12,70 


BRONCHOFLUTDE 5% Sans sucre solurion buvable Adulte Flacon de 300 ml 


39,30 


39,30 


26,0 


24,50 


B RON CH OFLUIDE 5% Sirop Adulte Flacon de 125 rnl 


18,35 


18^0 


12,1 


11,40 


BRONCHOFLUIDE 5% Sirop Adulte Flacon de 300 mJ 


39,80 


39,80 


26,3 


24,80 


BRONCHOKOD 2% sirop Enfants Flacon de 125 ml 


12,95 


12,90 


8,6 


8,10 


BRONCHOKOD 5% Sans sucre Soluaort Buvable Adulte Fiacon de 125 ml 


22,95 


22,90 


15,2 


14,30 


BRO NCHOKOD 5% Sans sucre Solution Buvable Adulte Flacon de 300 ml 


41,15 


41,10 


27,2 


25,60 


BRO NCHOKOD 5% Sirop Aduite Fkcon de 125 ml 


20,60 


20,60 


13,6 


12,80 


BRO N CHOKOD 5% Sirop Adulte Flacon de 300 ml 


42,60 


42,60 


28,2 


26,50 


BRONCOLIBER 120 mg Geluk i libention proloagee Boite de 20 


75,00 


75,00 


49,6 


46,70 


BRONCOLJBER 15mg/5ml (0,30 %) Solurion buvable Flacon de 200 ml 


34,65 


34,60 


22,9 


21,60 


BRONCOLTBER 30m£/5ml (0,6 %) Solurion buvable Flacon de 200 ml 


51,00 


51,00 


33,7 


31,80 


BRONCOTEC 32 Mg Gelule pour inhaktion Boite de 20 


84,60 


84,60 


56,0 


52,90 


BRONCOTEC 12 pg Gelule pour inhalation Boite de 50 


123,80 


123,80 


81,9 


77,40 
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BRONCOTEC 12 ng Gelule pour inhaktioii Boite de 60 


235,20 


235,00 


155,6 


147,00 


BROXYL 15mg/5ml (0,30 %) Solut_on buvable Flacon de 125 ml 


18,00 


18,00 


11,9 


11,20 


BROXYL 15mg/5ml (0,30 %) Solurion buvable Flaeoii de 250 ml 


33,00 


33,00 


21,8 


20,60 


BRUFEN lOOmg Suspension pediatrique Flaeon de 150ml 


22,50 


22,50 


14,9 


14,00 


BRUFEN 400 mg Comprime enrobe Boite de 30 


35,30 


35-30 


23,3 


22,00 


BRUMIXOL 1% Creme Tube de 30g 


37,80 


37,80 


25,0 


23,50 


BRUXICAM 0.50% Creme Tube de 50g 


51,20 


51,20 


33,9 


31,90 


BUCCOSEPT 0,1 20 g Solution pour bain de bouche Fkcon de 200 ml 


22,95 


22,90 


15,2 


14,30 


BUCCOTHYMOL 0,100 g - 0,100 g/lOOml Solution pour bain de bouche Flacon de 150 ml 


18,90 


18,90 


12,5 


11,80 


BUCOCINE Comprime Boite de 20 


10,90 


10,90 


7,2 


6,80 


BUCOPEN 1000000 UI Comprime pellicu]c Boitede 12 


29,00 


29,00 


19.2 


18,10 


BUDENA 100 mcgAerosoloasalFkcon de-200 doses 


149,00 


149,00 


98,6 


93,10 


BUDENA 200 mcg Aerosol buccal Hacon de 200 doses 


234,00 


234,00 


154-8 


146,20 


BULMOL 100 Inhaler Flacon de 200 doses 


48,00 


45,30 


31,7 


28,30 


BULMOL LP 4 mg Gelule Boite de 10 


32,00 


32,00 


21,2 


20,00 


BULMOLLP SmgGelule Botade 10 


38,00 


38,00 


25,1 


23,70 


BUPIVACAINE AGUETTANT 0,25% SoLution injettabte Boite de 10 flacoos de 20ml 


— r 


236,00 


147,6 


147,10 


BUPIVACAINE AGUETTANT 0,50% Soluħon injectable Boite de 10 flacons de 20ml 




236,00 


147.6 


147,10 


BUPIVACAINE MYLAN 20 mg/4ml Soluttion injectabie par voie intrarachidienne Boite de 20 flacons 




796,00 


529,2 


527,00 


BUPIVACAINE MYLAN 0,50% 100 mg/20 ml Solurion injectable Boite de 10 flacons 




406,00 


270,0 


269,00 


BUPIVACAINE pour RACHIANESTHESIE AGUETTANT 5 rng/ml Solution iojectable Boite 1 ampoule de 4 ml 


38,00 


38,00 


25,1 


23,70 


BUPIVACAINE pour RACHIÀN ESTHESIE AGUETTANT 5 mg/ml Solotioo itijecEable Boite 20 ampoules de 4 ml 




722,00 


480.0 


478,00 


BUSCOPAN 10 mg Cnmprime Boite de 40 


21,65 


21,60 


14,3 


13,50 


BUSCOPAN 1 mg Suppo Boite de 6 


11,45 


11-40 


7,6 


7,10 


BUSCOPAN 20 mg/ ml Solution injectable Boite de 6 ampoules 


23,35 


23,30 


15,4 


14,50 


BUTAMYL 40mg/i00ml Soiution buvable Flacon de 150 ml 


21,40 


21,40 


14,1 


13,40 



o 
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BUTAMYL 1 mg Supposkoire Boite de 12 


30,60 


30,60 


20,2 


19,10 


PUTAMYL 1 00 |Ag Àerosol Fhcon dc 200 JNH 


53,05 


45^0 


35,1 


28,30 


BUTÀMYL 2 mg Comprime Boite de 40 


19,40 


19,40 


12,8 


12,10 


BUTAZOLIDINE 100 mg Comprime enrobe Boite de 20 


14,70 


14,70 


9J 


9,20 


BUTAZOLJDINE 250 mg suppositoire Boite de 5 


14,10 


14,10 


9,3 


8,80 


BUTOVENT 0,04% Sirop Flacon de 150 ml 


21,95 


21,90 


14.5 


13,70 


BUTOVENT 100jjg/dose Solurion pour iflhalation Flacoa de 200 doses 


55,20 


45,30 


36,5 


28,30 


BUTOVENT 2 mg Comprime Boite de 50 


21,90 


21,90 


H.5 


13,70 


BUTOVENT 4 mg Comprime Boite de 50 


35,1Ġ 


35,10 


23,2 


21,90 


CACIT 1 g Comprime effervescent Boite de 10 


36,05 


36,00 


23,&5 


22,50 


CACIT 1 g Comprime effervescent Boite de 30 


107,75 


107,70 


71,3 


67,10 


CACIT 500 mg Comprime effervescent Boite de 20 


36,05 


36,00 


23,85 


22,50 


CACJT 500 mg Comprime effervescent Boite de 60 


107,75 


107,70 


71,3 


67,10 


CACIT VITAMINE D3 lOOOmg/SSOUI Granule efferv. en sacher Boite de 30 


110,10 


110,10 


72,8 


68,60 


CAELYX 2mg/ml Solubon pour perfusiOD Bofte de 1 flacon de 10 ml 




3 907,00 


3 610,9 


3 610,00 


CAELYX 2mg/ml Solution pour perfusion Boite de I flacon de 25 ml 




7 853,00 


7 673,1 


7 673,00 


CALCIBRONAT 2 g Comprime efFetvescent Boite de 20 


38,70 


38,70 


25,6 


24,10 


CALCIBRONAT 13,30% Sirop Flacon de 200 ml 


26,40 


26,40 


17,5 


16,40 


CALCIDIA 1,54 g granules pour Suspension buvable en Sachet Bmte de 20 


61,60 


61,60 


40,7 


38,40 


CALCIFIX D3 500mg /400 UI Comprime à croquer ou à sucer Boite de 30 


42,20 


42,20 


27,9 


26,30 


CALCIFORTE 0,93 g Solution buvable 30 ampoules de 10 ml 


63,50 


63*50 


42,0 


39,60 


CALCIFORTE 500 mg Solurion buvable Boite de 30 SACHET 


57,50 


57,50 


38,0 


35,80 


CALCINIB 10 mg Comprime Boite de 14 


55,00 


54,80 


36,4 


34,20 


CALCINIB 10 rng Comprime Boite de 28 


99,00 


98,90 


Ġ5,5 


61,80 


CALCINIB 5 mg Comprime Boite de 14 


35,00 


35,00 


23,1 


21,90 


CALCINIB 5 mg Cornprime Boire de 28 


60,00 


60,00 


39,7 


37,50 
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CALCIPARINE 12500 Ul/0,5ml Solutiun injectable Boite de 2 seringues pre-remplies 


43,80 


43,80 


29,0 


27,30 


CALCIPARINE 25000 UJ/lml Solutian iojeccablt: Boite d, 2 seringues pre-remplies 


57,70 


57,70 


38,2 


35,90 


CALCIPARJNE 50uOUI/0,2ml Solutfon injectable Boite de 2 seringues pre-remplies 


35,30 


35,30 


23,3 


22,00 


CALCIUM SANDOZ 90mg Sirop Flacon de 200 ml 


28,90 


28,90 


19,1 


18,00 


CALCIUM SANDOZ 2,94 g / 0,3 mg Comprime effervescent Boitede20 


45,20 


45,20 


29,9 


28,20 


CALDEVIT 500mg/40Q UI Compiime à sucec ou à cro^uer Boite de 30 


82,00 


82,00 


54,2 


51,10 


CALMIXENE 0,02% Sirop Hacon de 1 50 ml 


47,90 


47,90 


31,7 


29,80 


CALPOL 120mg/5ml Suspension buvable Flacon de lOOml 


20,60 


20,60 


13,6 


12,80 


CALPOL500mg Comprime Bone de 20 


10,30 


10,30 


6,8 


6,40 


CALPOL SIX PLUS 250mg suspension buvable Flacon de lOOmJ 


23,80 


25,80 


15.7 


14,80 


CAMPTO 100mg/5ml Solution pourperfusion Flacon de 5 ml 


2 840,40 


1 313,00 


1 878,9 


1 043,00 


CAMPTO 40mg/2ml Solution pour perfusion Flacon de 2 ml 


1 201,00 


533,00 


794,5 


354,00 


CANAFLUCAN 50 mg Gelule Boite dc 3 


63,00 


65,00 


41,7 


39,20 


CANAFLUCAN 150 mg Gelule Boite de 1 


33,00 


33,00 


21,8 


20,60 


CANAFLUCAN 1 50 mg Geluk Boite de 3 


86,30 


86,30 


57,1 


53,80 


CANAFI.UCAN150mgGeluleBoItede 7 


147,00 




147,00 


97,2 


91,60 


CANAFLUCAN50mgGeluleBoitede 7 


136,00 


136,00 


90,0 


84,70 


CANDICID 150 mggeMule Bota de 1 


30,00 


30,00 


19,8 


18,70 


CANDICID 150 mggelule Boite de 4 


114,00 


114,00 


75,4 


71,00 


CANDICID 50 mggelule Boite de 7 


130,00 


130,00 


86,0 


81,00 


CANESTENE 1% Creme Tube de 30g 


36,00 


36,00 


23,8 


22,40 


CANESTENE 1% Solution pour usage e-xteme Flacon de 20 fnl 


25,50 


25,50 


16,9 


15,90 


CAPD/DPCA 2 5,7 860 g/7,8500 g/0,2573 g/0,1017 g/16,5 g Soiution pour dialyse peritoneale Boite de 4 poche de 2000 mJ 




376,00 


250,0 


250,00 


CAPD/DPCA 3 5,7860 g/7,8500 g/0,2573 g/0,1017 g/46,7500 gSolution pour dialyse peritonede Boite de 4 poche de 2000 ml 




376,00 


250,0 


250,00 


CAPD/DPCA 4 5 5 7860 g/7,8500 g/0,2573 g/0,101 7 g/25 g Solution pour dialyse peritorjrale Boite de 4 poche de 2000 ml 




376,00 


250,0 


250 t 00 


CAPEN 25 mg Cornprime secable Boite de 30 


75,00 


75,00 


49,6 


46,90 
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CAPEN 50 mg Comprimċ secable Boite de 30 


140,00 


140,00 


92,6 


87,50 


CAPLOR 75 MG Cpmpnme pellfcuLe Boitc de 10 


64,00 


64,00 


42,3 


40,00 


CÀPLOR 75 MG Comprime pellicule Boite de 20 


114,30 


114,30 


75 5 6 


71,40 


CAPLOR 75 MG Comprime pellicule Boite de 30 


171,40 


171,40 


113,4 


107,10 


CARBACnVE 120 mg Gelule Boite de 30 


28,55 


28,50 


18,9 


17,80 


CÀRB AMÀZEFIN E NORMON 200 mg Comprime Boite de 50 


38,10 


38,10 


25,2 


23,70 


CARBAMÀZEPINE NORMON 400 mg Comprimc Boite de 30 


38,10 


38,10 


25,2 


23,70 


CARBOPLATENE AGUETTANT 10 mg/ml solute injectable Boite 1 flacon de 45mi 


3 600,00 


2 713,00 


2 381,4 


2 381,00 


CARBOPLATTNE AGUETTANT 10 mg/mi sdute injectabk Boite 1 flacon de 15ml 


1 240,00 


1 096,00 


820,3 


820,00 


CARBOPLATINE AGUETTANT 10 mg/ml soiute injectable Boite 1 flacon de 5ml 


470,00 


467,00 


310,9 


310,00 


CARBOPLATINE Cooper 150mg/15ml Salutjon Injectable pour perfusion Flacon de 20 ml 


690,00 


686,00 


456,4 


456,00 


CARBOPLATTNE Cooper 450mg/45ml Solution Injectable pour perfusioo Flacon de 50 ml 


1 950,00 


1 553,00 


1 289,9 


1289,00 


CARBOFLATINE DBL 150 mg/15 ml Solution pour perfusion Flacon de 1 5 ml 


666,70 


663,00 


441,0 


441,00 


CARBOPLATTNE DBL 450 mg/45 ml Solution pour perfusion Flacon de 45 ml 


1 857,20 


1 493,00 


1 228,5 


1 228,00 


CARBOPLATINE DBL 50 mg/5ml Solution pour perfusLon FJacon de 5 ml 


273 5 Ġ0 


272,00 


181 5 


181,00 


CARBOPLATINE MYLAN 10 mg/ml Solutoin pour perfusion Flacon de 60 ml 


3 174,60 


2 440,00 


2 100,0 


2 100,00 


CÀRBOPLATINE MYLÀN lQrng/ml Solutoin pour perfusion Hacon de 5 ml 


273,60 


272,00 


181,0 


181,00 


CÀRBO PLATINE MVLAN 150 mg/15 ml Solution injectable paur perfusion Fiacon de 15 ml 


687,80 


684,00 


455,0 


454,00 


CÀRBO PLATINE MYLAN 450 mg/45 ml Solution injectable pour perfusion Flacon de 45 ml 


1 987,90 


1 577,00 


1 315,0 


1 315,00 


CARBOSYLANE 140 mg / 45 mg Gelule Boite de 48 


44,80 


44,80 


29,6 


27,90 


CARBOSYLANE 140 mg / 45 mg Gelde Boite de 96 


74,00 


74,00 


48,95 


46,10 


CARDENSIEL l,25mg Comprime peliicule secable Boite de 30 


77,ft0 


77,80 


51,5 


48,60 


CARDENSIEL lOmg Comprime pellicule secable Boite de 30 


77,80 


76,90 


51,5 


48,00 


CARDENSIEL 2,5 rng Comprime pellicule secable Boite de 30 


77,80 


54,10 


51,5 


33,80 


CARDENSIEL 3,75ing Comprime pellicuJe secable Boite de 30 


250,00 


80,30 


165,4 


50,20 


CARDENSIEL 5mg Comprime peliicule secafrle Boke de 30 


77,80 


58,10 


51,5 


36,30 
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CARDENSIEL 7,5mg Comprime pellicule secable Boiie de 30 


250,0C 


80,30 


165,4 


50,-0 


CARDIJECT 250mg/20trJ Solution injectable lyophilisee Flacon de 20mi 


126,00 


126,00 


83,3 


78,70 


CARDINOR 25 mg comprime secable Boite de 10 


33,00 


33,00 


21,8 


20,60 


CARDINOR 25 mg Comprime secabie Boite de 30 


95,00 


95,00 


Ġ2,8 


59,40 


CARDINOR 25 mg Comprime secable Boite de 60 


180,00 


180,00 


119,1 


112,50 


CARDINOR 6,25 mg Comprime secable Boite de 10 


17,00 


17,00 


11,2 


10,60 


CARDINOR 6,25 mg Comprime secable Boite de 30 


47,00 


47,00 


31,1 


29,40 


CARDINOR 6,25 mg Comprime secable Bohe de 60 


89,00 


89,00 


58,9 


55,60 


CARDIOASPIRINE lOOmg Comprime Boite de 30 


35,00 


31,60 


23,1 


19,80 


CARDIX 25 mgComprime Boite de 14 


38,00 


38,00 


25,1 


23,70 


CARDIX 25 mg Comprimc Boite de 28 


89 5 00 


89,00 


58,9 


55,60 


CARDIX 6,25 mg Compiime Botte de 14 


23,00 


23,00 


15,2 


14,40 


CARDIX Ġ,25 mg Comptime Boite de 28 


44,00 


44,00 


29,1 


27,50 


CARDURA lmg Comprime Boite de 20 


140,20 


95,80 


92,7 


59,90 


CARDURA 2mg Comprime Boite de 20 


200,20 


106,70 


132,4 


66,70 


CARDURA 4mg Comprime Boite de 20 


230,00 


109,20 


152,1 


68,20 


CARTEOL 2% Collyre Flacon de 3 mi 


55,50 


55,50 


36,7 


34,60 


CARTEOL LP 1% Collyte Flacon de 3 mi 


99,00 


72,80 


65,5 


45,40 


CARTEOL LP 2% Collyre Flacon de 3 ml 


99,00 


84,90 


65,5 


52,90 


CARVEDILOL GT 25 mg Comprimi secable Boire de 30 


95,00 


95,00 


62,8 


59,40 


CARVEDILOL GT 6,25 mg Comprime secable Boite de 30 


46,00 


46,00 


30,4 


28,70 


CASODEX 50 mg Comprime enrobc Boite de 30 


970,00 


675,00 


641,6 


448,00 


CATACOL 0,10% Collyre FlacondelOml 


16,90 


16,90 


11,15 


10,50 


CATAFLAM 25 mg Dragee Boite de 20 


24,65 


24,60 


16,3 


15,40 


CATAFLAM 50 mgDragee Boite de 10 


24,00 


24,00 


15,85 


14,90 


CATAFLAM 50 mg Dragee Boite de 20 


45,55 


45,50 


30,1 


28,40 
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-JLXham apres 
revisia-n 




J_k ( II f ■ mu ll 


Aul J*-1 




£___fll__Jl J-Lk-Jl 


CATAFLAM 75 mg suppositoire Boite de 10 


29,50 


29,50 


19,5 


18,40 


CATALGINE lg Sachet Boirede20 


34,00 


34,00 


22,5 


21,20 


CATALGINE 0,25 g Sachet Boke de 20 


17,50 


17,50 


11,6 


10,90 


CATALGTNE Enfants & Nourrissons 0,10 g Sachet Boitede20 


13,50 


13,50 




8,40 


CATALGINE NORMALE Sachet 0,50 g Sachet Boite de 20 


22,00 


22,00 


14,5 


13,70 


CATAPRESSAN 0,15 mg Comprime secable Boite de 20 


25,40 


25,40 


16,8 


15,90 


CATAPRESSAN 0,15 mg/ml Ampoule injectable Boke de 30 


139,20 


139,20 


92,1 


87,00 


CATEX 250 mg Comprime Boite de 10 


85,00 


85,00 


56,2 


53,00 


CATEX 250 mg Comprime Bnite de 20 


150 5 00 


15(1,00 


99,2 


93,50 


CATEX 500 mg Comprime Boite de 10 


150,00 


150,00 


99,2 


93,50 


CATEX 500 mgComprime Boite de 20 


290,00 


288,00 


191,8 


191,20 


CATEX 750mg Comprime Boite de 10 


383,45 


370,00 


253,6 


245,00 


CATEX 750mg Compriine Boite de 20 


506,10 




503,00 


334,8 


333,00 


CAVERJECT 1 ug/ 1 ml Lyophilisar et Solution pour usage parenteral Boite de 1 Flaton de + 1 seringue preremplie 


135,50 


135,50 


89,6 


84,40 


CAVERJECT 20 ug /1 ml Lyophilisat et Solution pour usage paremeral Boite de 1 Flacon -1- 1 seringue preremplie 


180,30 


180,30 


119,3 


112,30 


C-BÀC 500 fflg Comprime enrobe Boite de 14 


132,00 


132,00 


87,3 


82,20 


C-BAC 500 mg Comprime enrobe Boite <3e 7 


75,00 


75,00 


49,6 


46,70 


CEBEMYXINE 0,34 MUI/1 MUI Collyre Flacon de 10 ml 


23,90 


23,90 


15,8 


14,90 


CEBEMYXINE 340000 UI/10GO0QO UI Pommade ophtalmi^ue Tube de 5 g 


23,20 


20,40 


15,3 


12,70 


CEBESINE 0,40% Collyre Flacoiide 10 ml 


23,00 


23,00 


15,2 


14,30 


CEDOL 400mg/20mg Comprime Boitede 20 


22,00 


22,00 


14,5 


13,70 


CEEALINE HAUTH 500mg/50mg Sachet Boirc de 10 


14,20 


14,20 


9,4 


8,80 


CEFALOTINE PHARMÀ 1 g Poude et solvant pour solutjon injectable (IM-TV) Flacon de poudre et 1 ampoule de solvant 


28,50 


28,50 


18,8 


17,80 


CEFOTRIM 1000 mg Poudre pour solution injectable Hacon de 10 ml+ 1 Arnpoule d'EPPI 


118,00 


114,30 


78,0 


71,20 


CEFOTRIM 250 mg Poudre pour solution injectable Flacon de 10 ml+ 1 Ampoule <TEPPI 


33,00 


33,00 


21,8 


20,60 


CEFOTRIM 500 mg Poudre pour solution injectable Flacon de 10 ml+ 1 Ampoule d'EPPI 


61,00 


61,00 

. 


40,3 


38,00 



Nom du Medicament 


Frix Public Maroc 

4*n Tfirnim ^vnnt 

rċvision 


Prix Public dc 

apr&s rivision 


Prix HepitaJ en 
uirnam avant 
^ċviBion 


Pfbt Hfipiral en 
Dirham aprea- 
rċviaion 


&l fl-lil *j_ul 




H 

k*lj*Jl 






CEFTRIAXONE ÀGUETrANT 1 g/3,5m] Poudre pour Solunon injecttbk avec 1 ampaule de 3,5ml Boke 1 flacon 


90,00 


90,00 


59 ? 5 


56,10 


CEFTRTAXONE AGUETTANT 2 g Poudre pour Solutioa ifljectable Bohe 1 flacon 


130,00 


130,00 


86,0 


81,00 


CEFTRIAXONE AGUETTANT 1 g Poudre pour Solution icjectable Boite 1 flacon 


90,00 


90,00 


59,5 


56,10 


CEFTRIAXONE MYIAN 1 g Poudre pour Solution injectable Boite de 1 flacon 


150,00 


114,30 


99,2 


71,20 


CEFTRIÀXONE MYLAN 1 g Poudre Soluttion injectable Boite de 1 flacons 


1 400,00 


914,00 


926,1 


605,00 


CEFTRIAXONE MYLAN 1 g/lOml Poudre Solunon injeetable BoSte de 1 flacon 


152,00 


114,30 


100,5 


71,20 


CEFTRIAXONE MYLAN lg/3,5 ml Poudre et solvantpour Solution bjectable Boite de 1 fkcon 


150,00 


114,30 


99,2 


71,20 


CEFTRIAX ONE MYTAN 2 g Poudre pour Solution in (IV) Boite de 1 flacon 


270,00 


270,00 


178,6 


168,20 


CEFTRIAXONE MYLAN 2 g Poudre Solution injectable (IV) Boite de 5 flacons 


1 4D0 5 O0 


1 180,00 


926,1 


881,00 


CEf IJUAXUNb MYLAOJ 2bU mg Foudre Solunon injectable Bolte de 1 flacon 


54,00 


54,00 


35,7 


33,60 


IKlAAUNb MYLAN Z^U mg Poudre Soluoon mjcctable Boite de 10 Oacons 


520,00 


470,00 


544,0 


311,00 


CEFTRIAXONE MYLAN 500 mg Poudre Solution injectable Boite de 1 flacon 


64,00 


64,00 


42,3 


39,90 


CEf ( KiAAUNħ MYLAN bCKJ mg l'uudre boluuon injectabk Boite de 10 flacons 


600,00 


597,00 


396,9 


395,00 


CEFTRIAXONE MYLAN 500 mg/2ml Poudre solvant pour Solution injectable (IM) Boite de 1 flaom 


73,00 


73,00 


48,3 


45,50 


CEhJtUAXUNb MVLAN bUUmg/bml Foudre soivant Soluttion injectable (IV) Bohede 1 flacon 


64,00 


64,00 


42,3 


39,90 


CEFUTIL 125 mg Comprim£ peUieule Boite de 10 


55,70 


55,70 


36,8 


34,70 


CEFUTTL 250 mg Comprime pelUcule Boite de 10 


94,40 


94,40 


62,4 


58,80 


CEFUTIL 500 mg Comprime pellicule Boite de 10 


160,00 


141,20 


105,8 


88,00 


CEKACORT 5 mg / 2 5 2S3 rng / 127,5 mg Comprimc drageifie Boite de 30 


20,30 


20,30 


13,4 


12,70 


CELEBREX 100 rng G-elule Boite de 20 


117,30 


117,30 


77,6 


73,10 


CELEBREX 200 mg Gelule Boite de 10 


89,00 


89,00 


58,9 


55,40 


CELEBREX 200 mg Gelufc Boite de 20 


150,00 


150,00 


99,2 


93,50 


CF.T .F5TENE 0,05% Goutte Flacon de 30 ml 


38,10 


35,60 


25,2 


22,20 


CELESTENE 2 mg Comprimc dispersibie secable Boite de 20 


72,10 


49,20 


47,7 


30,70 


ĊELESTENE 4 mg /Iml Solution injectable Boite de 3 ampoules de Iml 


49,00 


49,00 


32,4 


30,50 


CELESTENE 8 rng /2ml Solution injectable Bolte de 1 ampoule de 2ml 


31,50 


31,50 


20,8 


19,60 



Nom du Medicament 



CELESTENE CHRONODOSE 5,7mg/ml Solution injectable Boite de 1 ampouie de lml 



CELLCEPT 250 mg Capsule Boire de 100 



CELLCEPT 500 rng Compnme Boite de 50 



CELLUVISC 4mg/0,4 ml Collyre Recipient Unjdose Boite de 30 



CEPLATIN 10 mg Soluħon Injectable pour perfusion IV Flacon de 20 mi 



CEPLATTN 50 mg Solution Injectable pour perfusion IV Flacon de 100 ml 
CERAZETTE 0,075 mg Comprime pdlicule Boite de 28 



CEROXIM 250 mg Comprime Botte de 10 



CEROXIM 500 mg Comprime Boitc de 10 



CERUBIDINE 20 mg Solutjon injectable Boite de 10 Flaeons + 10 ampoules solvant 



CERUVTN 75 mg Comprime pellicuie Boite dc 14 



CERUVTN 75 mg Comprime pellicule Boite de 28 



CERVAIUX, Vaccin Suspension Injectabk en Hacon Boue de 1 flacon de 0,5 ml 
CERVARIX, Vaccm Suspension Injectable en Seringue pre>remplie Bolte de 1 seringue de 0,5 ml 



CETAMYL 1 g Comprime secable Boite de 10 



CETAMYL lOOmg Poudre pour solution buvable 12 Sachets 



CETAMYL lOOmg Suppositoire Boite de 10 



CETAMYL 125 mg Sachet Boite de 1 2 



CETAMYL 150mg Poudre pour solution buvable 12 Sachets 



CETAMYL 15QmgSuppositoireBoitede: 10 



CETAMYL 170 mg Suppositoire Boite de 10 
CETAMYL 200mg Poudre pour solution buvable 12 Sachets 



CETAMYL 200mg Suppositoire Boite de 10 



CETAMYL 250 mg Sachet Boiw de 1 2 



CETAMYL 300mg Poudre pour solurion buvable 12 Sachets 



CETAMYL300mgSuppositoireBoitede 10 



Prix Public Maroc 
en Dirham avani 
JĊvision 



26,70 



44,40 



37,80 



1 17,90 
60,00 



100,00 



PrixPubliede 
Vente cn Dirham 
aprċs reVision 



***1>JI 



160,00 



1 364,30 



85,ĠO 



160,00 



413,SC 
413,80 



13,20 



8,0C 



8,00 



11,20 



9,00 



9,00 



10,70 
11,20 



10,20 



12,75 



12,00 



10,20 



26,70 



1 203,50 



1203,00 



44,40 



37,80 



117,90 
60,00 



Priv Hċpital en 
Dirham svant 
teriaion 



99,40 



141,20 



1 050,00 



85,00 



160,00 



411,00 
411,00 



13,20 



8,00 



8,00 



11,20 



9,00 



9,00 



10,70 
11,20 



10,20 



12,70 



12,00 



10,20 



17,7 



1 420,1 



1 420,1 



29 5 35 



25,0 



Piix HfiphaJ en 
Dirham aprie 
rċvision 



78,0 
39,7 



105,8 



902,5 



56,2 



105,8 



273,7 



273,7 



8,7 



5,3 



53 



7,4 



5,9 



5,9 



7,4 



67 



8,4 



6,7 



16,60 



905,00 
905,00 



27,70 



23,60 



73,70 
37,40 
61,90 



8S,00 



772,00 



53,10 



100,00 



272,00 



272,00 



8,20 



5,00 



5,00 



7,00 



5,60 



5,60 



6 f 70 
7,00 



6,40 



7,90 



7,50 



6,40 



Nom du Medicament 


Prix Fublic Matoc 

— ■ — M. 1 | J _ll— . — 1 n _B. _ 

eii uirnain avant 
rcvision 


Pri* Pubtic de 
Vente en Dirham 
aprea rerisioii 


Prix HGpital en 
Dirham avant 
r^vision 


PrLx Hàpital cn 
Dirham apres 
rċvisio-n 










jilL tJ L_j*_*]L 
4**l>-ft 


CETAMYL 500 mg Comprime Effervescent Boite de 20 


15,30 


15,30 


10,1 


9,50 


CETAMYL 500 mg Comprime secablc Boke dc 20 


10,20 


10,20 


6,7 


6,40 


CETAMYL 500 mg Saehet Boite de 12 


14,30 


14,30 


9,4 


fi-,90 


CETAMYL 50Omg Comprune Boite de 20 


10,20 


10,20 


6,7 


6,40 


CETAMYL 50mg Suppositoire Boite de 10 


6,50 


6,50 


4,3 


4,00 


CETAMYL 80 mg Supposiroire Bolte de 10 


9,00 


9,00 


5,9 


5,60 


CETAVLON 0,50% Creme Tube de 80g 


13,80 


13,80 


9,1 


8,60 


CETAXON Ig poudre pour preparation injecrable IM/IV Boire de 1 +1 


70,00 


69,00 


46,3 


43,00 


CETAXON lg poudre pour prepararion injectable IMBoitedel+1 


70,00 


69,00 


46,3 


43,00 


CETAXON 500 mg poudre pour preparation injectable IM/IY Boite de 1+1 


41,00 


28,60 


27,1 


17,80 


CETIRAL 1 mg / ml Solution buvable Fhcon dc 60 ml 


30,00 


30,00 


19,8 


18,70 


CETIRÀL 1 mg Comprime pellicule Boite de 1 5 


69,35 


52,00 


45,9 


32,40 


CETOLERG 10 mg Comprimi pellicule Boite dc 15 


45,00 


45,00 


29,8 


28,00 


CEZIN 1Ġ mg Comprime Boke de 14 


20,00 


20,00 


13,2 


12,50 


CEZIN 10 rng Comprime Boire <Je 28 


38,00 


38,00 


25,1 


23,70 


CEZIN 10 mg Comprime Boite de 7 


11,00 


11,00 


7,3 


6,80 


CHAMPIX 0,5nig/ lmg Comprimċ Boite de 11 / 14 


390,00 


388,00 


258,0 


257,00 


CHAMPIX 1 mg Comprime Boite de 28 


4O0 5 0O 


398,00 


264,6 


263,00 


CHAMPIX lrng Comprime Boite de 56 


800,00 


796,00 


529,2 


527,00 


CHEMOSET 2 mg/ ml Ampaule injectable Boite de 5 ampoules de 2 ml 


290,00 


288,00 


191,8 


191,20 


CHEMOSET 2 mg/ml Ampouk injectable Boitc de 5 ampoules de 4 tnl 


550,00 


547,00 


363,8 


362,00 


CHEMOSET4mg comprime pellicule Bolte de 1 


22,00 


22,00 


14,5 


13,70 


CHEMOSET 4 mg Comprime pellicule Boite de 10 


188,00 


188,00 


124,4 


117,10 


CHEMOSET 4 mg Comprime pellicule Boite de 5 


9S 5 00 


98,00 


64,8 


61,10 


CHEMOSET 8 mg comprime pellicule Boite de 1 


39,00 


39,0Q 


25,8 


24,30 


CHEMOSET 8 mg Cornprime pellicuie Boite de 1 


359,00 


357,00 


237,5 


236,00 



00 



Nom du Medicament 



CHEMOSET 8 mg Comprime pellicule Boite de 5 



CHIBRO -CADRON 350,000 UT/100 mg Collyre F LACON 5 ml 



CHIBRO-PROSCAR 5 mg Comprime pellicule Boitde28 



CHrBROXINE 0,003 Collyre Flaconde5ml 



C H LORAMPHEN ICOL 0,250 g Dragee Bolte de 16 



CHLORTETRAC YCLIN E 3% Pommade dermique Tube de 1 5 g 



Piix Public Maroc 
eti Dirham avant 
rċvision 



188,00 



32,90 



313,40 



40,40 



14,00 



Prix Public de 

Ventc cn Dirham 
aprea rtviaion 



29,40 



273,00 



40,30 



Prbc HĠpital en 
Dirham avsmt 
reviHion 



4t*1j-ll 



8,40 



14,00 



8,40 



Prix Hflpi*ol en 

Oirham apr£g 
fċvision 



124,4 



21,75 



207.3 



26,7 



9,3 



5,5 



117,10 



18,30 



170,30 



25,10 



8,70 



5,20 



3 

CN 

I 

00 

J' 
■\ 

m 



CHoruredeSodiuni Generation Sante 0,90% Solute injectable Poche souple Twist Off en PVCpksrifie, 100 ml 



CHLORURE DE SODIUM GENERATION SANTE 0,90% Solurion pour perfusion IV Poche souple Flip Off en PVC plastifie 250 ml 



CHLORURE de SODIUM SOTHEMA 10% Solution pour perfnsion Boite de 10 AmpouJes de lOml 



CHLORURE de SODIUM SOTHEMA 10% Solution pour perfusion Boite de 100 Ampoules de lOml 



CHLORURE de SOPIUM Qfl% SQTHEMA 0,90% Soktion pour perfusion Poche lOOml 



CHLORURE de SODIUM 0,9% SOTHEMA 0,90% Solution pour perfusbn Poche de 1000 ml 



CHLORURE Ue SODIUM 0,9% SOTHEMA 0,90% Soluti n pour perfusion Poche de 250 ml 
CHLORURE de SODIUM 0,9% SOTHEMA 0,90% Solution pour perfusion Poche de 500 ml 



CHLORURE DE SODIUM 0,90% Soludon Inpectable Boite de 100 ampoules 5 mi 



;HLORURE DE SODIUM 0,90% Solution Injectable Boite de 100 ampoules delO mi 



CHLORURE DE SODIUM 10% Solution Injectable Boite de 100 ampoules de 10 ml 



Chlo-rure de Sodium Generation Sante 0,90% Solute injecrable Poche soupie Flip Off en PVC plastifie, 100 ml 



Chlorure de Sodium Generation Sante 0,90% Solute injectable Poche souple Fiip Off en PVC pJastifie, 1000 ml 



Chlorure de Sodium Genċration Sanre 0,90% Solute injectable Poche souple Flip Off eo PVC pkstifie, 500 ml 



ChEorurede Sodium Generation Sante 0,90% Solute injectable Poche souple Twist Qff en PVC plastifie, 1000 tnl 



14,00 



14,00 



14,50 



14,50 



25,00 



25,00 



145,00 



145,00 



14,00 



14,00 



23,60 



23,60 



212,00 



15,00 



27,00 



21,50 



26,50 



244,00 



244,00 



15,00 



27,00 



21,50 



26,50 



9.3 



9.6 



16,5 



95,9 



9,25 



13,6 



132,6 



153,0 



1530 



9.9 



17,9 



14,2 



17,5 



8,70 



9,00 



15,60 



90,30 



a,70 



14,70 



132,20 



152,50 



152,50 



9,30 



16,80 



13,40 



16,50 



Chlonire de Sodium Genċration Sante 0,90% Solutċ injectable Poche souple Twist Off en PVC plastifie, 500 mi 



CHLORURE DE SODIUM GENERAH ON SANTE 0,90% Solution pour perfusion IV Poehe soupie Twist Off en PVC plastifie 250 ml 



CHLORURE de Sodium LAPROPHAN 0,90% Soiution Injectabk Poche de 1000 ml 



CHLORURE de Sodium LAPROPHAN 0,90% Solution Injectable Poche de 2000 ml 



CHLORURE de Sodium LAPROPHAN 0,90% Solution Injectable Poche de 500 ml 



20,50 



20,50 



14 ? 50 



14 f 50 



33,00 



33,00 



50,80 



50,80 



24,10 



24,10 



13,6 



9,6 



21,8 



33,6 



15,9 



12,80 



9,00 



20,60 



31,tf0 



15,00 



00 

o 

CN 



Nom du Medicament 



CHLORURE de Sodium LAPROPHAN 0,90% Solution Injectable Carton de 12 flacons 125 ml 



CHLORURE de Sodium LAPROPHAN 0,90% St>lurion Injectable Carton de 12 fkcons 500 ml 



CHLORURE de Sodium LAPROPHAN 0,90% Solution Injectable Poche de 1 00 ml 



CHLORURE de Sodium LAPROPHAN 0,90% Solurion Injectable Pocbe de 250 ml 



CHLORURE de Sodium LAPROPHAN 0,90% Soluuon Injectable Poche de 300Ġ ml 



CHLORURE DE SODIUM MEGDICH PHARMA 0,90% Solution injectable Poche de 1L 



Pxix Public Maroc 
en Dirhatn avant 
xċvieiou 



Prbc Public de 
Vente cn Dirham 
aprea rċvisio-n 



152,80 



224,70 



16,60 



21,10 



107,70 



25,10 



152,80 



224,00 



21,10 



107,70 



25,10 



Prix H6pital en 
Dirbam avant 
fevision 



101,1 



148,6 



11,0 



13,9 



71,2 



Prix Hopiial en 
Diiham aprċs 
reviaion 



16.6 



95,20 



140,00 
10,30 



13,10 



67,10 



15,60 



CHLORURE DE SODIUM MEGDICH PHARMA 0,90% Solution injectable Poche <3e 3L 



CHLORURE POTASSIUM PROMO PHARM 10% solution Injectable Boite de 100 ampouleslO ml 



CHLORURE POTAS5IUM PROMO PHARM 20% Solution Injectable Boite de 100 am^ouks de 5 ml 



CHOLESTIN 10 mg Comprinie pellicule Boite de 28 
CHOLESTIN 20 mg Comprime pellicu]ċ Boite de 28 



CHOLESTIN 40 mg Comprime pellicule Boite de 28 



CHO NDROSULF 400 mgGelule Boite dc 84 
CHRONOADALATE LP 20mg Comprime pellicule Boite de 10 



CHRONOADALATE LP 20mg Comprime pelliculċ Boite de 30 



CHRON O AD ALATE LP 30mg Comprime pellicule Boire de 10 



CHRONOADALATE LP 30mg Comprime pellicule Boite de 30 



CHRONOADALATE LP 60mg Comprime pellicule Boite de 10 



CHRONOADALATE LP 60mg Comprime pellicule Boite de 30 



CIALIS 20 mg Comprirne pellicule Boiter de 2 



CIALIS 20 mg Comprime pellicule Boite de 4 
CIALIS 5 mg Compnme peUicule Boite de 28 



CIALIS 5 mg Comprime pellkuie Boite de 14 



CICADERMA Pommade Tubc de 30g 



CTCATRYL 1% Pommade Tube de 80 g 



CICLOHALE SOjxg solution pour Inhalation Flacon de 120 doses 



82,40 



55,00 



1*55,00 



82,40 



244,00 



220,00 



85,00 



142,10 



295,00 



287,20 
Ġ0,0C 



232,00 



112,00 



79,5C 



235,50 



115,00 



251 90 



224,00 



440,00 
1 118,00 



626,00 



43,40 



19.20 



98,00 



283,00 
43,90 



112,00 



63,60 



126,80 



48,20 



180,50 



224,00 



437,00 
1 039,00 



623,00 



43 f 40 



19,20 



98,00 



54,5 



153,0 



137.7 



56,2 



10915 



195,1 



190,0 



39,7 



74,1 



52,6 



155,8 



761 



166,6 



148,15 



291,1 

739,5 



414,1 



28,7 



12,7 



64,8 



51,30 
152,50 



137,30 



53,10 



88,80 



145,10 



187,90 



27,40 



70,00 



42,90 



79,20 



30,10 
112,80 



139,60 



290,00 
737,00 



412,00 



27,00 



12,00 



61,20 



Nom du Medicament 



CICLOVTRAL 200 mg Comprime Boite <fe 55 



CICLOYIRAL 250 mg Poudre lyophilisee + solvant Boite de 5 Flacons 



CICLOVIRAL 400 mg /5 ml Suspension buvable Flacon de 100 ml 



CICLOVTRAL 400 mg Comprime Soite de 25 



CICLOVIRAL 5% Creme Tube de 1 g 



CICLOVIRAL 800 mg Comprime Boite de 12 
CICLOVTRAL 800 mg Cornprirne Boite de 25 



CIFLOXINE 250mg Comprime enrobe Bofte de 10 



CIFLOXINE 250mg Cornprinie cnrobċ Boite de 20 



CIFLOXlttE 500mg Comprime enrobe Boite de 1 



CIFLOXINE 500mg Comprime enrobe Boite de 20 



CILENTRA 10 mg Comprime peJiicule secabie Boite de 14 



CILENTRA 10 mg Comprimċ pellicule secablc Boite de 28 



CILOXAN 0,003 CoUyre Flacon de Sml 



CILOXAN 5 003 Pommade ophtalmique Tube de 3,5g 



CINABAC 250 mg Comprime pdlicule Boite de 1 



CINABAC 500 mg Comprime pellicule Boite de 10 



CINET 1 rng/ml Suspensbn buvable Flacon de 200 ml 



CINET 10 mg Comprime Boite de 10 



CINET 10 mg Comprimċ Bolte de 20 



CINET 10 mg Comprime Boite de 30 
CiPROLPlg CompiimepelliculeBoitcde? 



CIPRO LP 5ĠĠ mg Comprime pellicule Bolte de 3 



CIPROFLOXACINE AGUETTANT 200 mg/100 ml Sokmon pour perfusion Boitc de 20 pocħes de 100 mi 



CIPROFLOXACINE AGUHTTANT 400 mg/200 ml Solurion pour perfusion Boite de 20 poches de 200 ml 



CIPROFLOXACINE GT 2 mg/ ml Solution pour perfusion Boite d'xm Flacon de 1 00 ml 



Prix Public Maroc 
cn Dirham avani 
rċvision 



209,10 



675,30 



200,00 



270,00 



PrixPublicde 
Vente cn Ditham 
apres rċviBion 



59,15 



265,00 
505 5 00 



65 5 00 



120,00 



120,00 



230,00 



71.80 



126,00 



45,90 



60,00 



40,00 



80 5 00 



30,00 



17 5 00 



30,00 



44,00 
232,80 



60,00 



143,00 



209,00 



672,00 



200,00 



270,00 



59,10 



265,00 
502,00 



Prix H8pil»] en 
Dirham avant 
revision 



65,00 



120,00 



120,00 



230,00 



71,80 



126,00 



45,90 



60,00 



40,00 



80,00 



30,00 



17,00 



30,00 



44,00 
232,00 



60,00 



1 424,00 



1843,00 



143 f 00 



Prix HApital en 
Dixham apràs 
ràvision 



13&,3 



44Ġ,7 



132,3 



178,6 



39 i 



175,3 
334,0 



130,30 



43,0 



79,4 



79,4 



152,1 



47,5 



83,3 



30,35 



39,65 



26,5 



52,9 



19,8 



11,2 



19,8 



2M 
154.0 



39,7 



1 136,0 



1 5^7,0 



94,6 



445,00 



124,60 



168,20 



36,80 



165,10 
333,00 



40,50 



74,80 



74,80 



143,30 



44,70 



78,50 



28,60 



37,40 



24,90 
49,80 



18,70 



10,60 



18 f 70 



27,40 
145,00 



37,40 



1 132,00 



1 562,00 



89,10 



Nom du Medicament 



CIPROFLOXACTNE MVLAN 200mg/lDO ml Solution pour perfusion 10 poches de 100 ml 



CIPROFLOXACINE MYLAN 400 mg/200 ml Soluuon pour perfusion 10 poches de 200 tnl 



CIPROFLOXACINE NORMON 2mg/ml Solution pour perfusion intraveineuse Boite de 1 flacon de 100 ml 



CIPROFLOXACINE NORMON 2mg/mJ Solurion pour perfusion intraveineuse Boite de 1 flacon de 200 ml 



CIPROFLOXACINE NORMON 2tr>g/ml Solunon pour perfusion intraveineuse Boite de 20 flacons de 200 ml 



CTPROFLOXACINE NORMON 2rng/ ml Solution pour perfusion intraveineuse Boite de 50 fkcoos de 100 rnj 
CIPROFLOXACINE NORMON 2mg/mJ Solutiofi pouf perfusion mtraveineuse Boite de 50 poches de 100 ml 



CIPROFLOXACINE WIN 250 cng Comprime pellicule Boite de 10 



CIPROFLOXACINE WfN 250 mg Comprime pellicde Boite de 20 



CIPROFLOXACINE WIN 500 mg Comprime pellicufe Boite de 10 



CIPROFLOXACINE WIN 500 mg Cornprime pdlicule Boite de 20 



CiPROXINE200mg/100ML Solute injecrable IV Flacon de lOOml 



CIPROXINE 250 mg Comprime pellicule Boite de 1 



CIPROXINE 400mg/200ML Solute injectable IV Flacon de 200ml 



CIPROXINE 500 rng Comprime pellicule Boite de 10 



CIPROXINE 750mg Compnme pellicule Boite de 6 



CISPLATINE COOPER lOOmg/lOQml Solution Injectable pour perfusjon IV Boite de 1 Fkcon de 100 ml 



CISPLATINE COOPER 10mg/20ml Solution Injectable pour perfusion IV Boite de 1 Flacon de 20ml 



CISPLATINE COOPER 50mg/50ml Solution Injectable pour perfusion IV Boite de 1 Flacon de 50 ml 



CISPLATINE EBEWE 10 mg/20 ml Solution pour perfusion Fhcon de 20 ml 



CISPLATINE EBEWE 100 mg/100 ml Solution pour perfusion Flacon de 100 ml 
CISPLATINE EBEWE 50 rng/100 ml Solution pour perfusion Flacon de 100 ml 



CISPLATINE MYLAN lOrng/lOml Solution à diluer po-ur perfusion Flacon de 10 rnl 



CISPLATINE MYLAN 25 mg/25 ml Soluuon à diluer pour perfusion Flacon de 25 ml 



CISPLATINE MYLAN 50 mg/50 ml Solution à diluer pour perfusion Flacon de 50 ml 



CITAFINE 1 g Poudre pour solurion pour perfusion Byite de 1 Gacon de 50ml 



Fxix Publk Maro-c 
cn Dirham avant 
rċvision 



87,60 



142,10 



Prix Public de 
Vente en Dirham 
a.pr£s rċviaion 



36 5 0G 



63,40 



59,00 



103,80 



380,00 



194,05 



600,00 



366,20 



236,40 



238,00 



45,00 



140,00 



43,00 



253,00 
133.00 



51,40 



80,10 



154,20 



1 045,00 



854,00 



1 891,00 



87,60 



142,10 



1 843,00 



2 773,00 
2 773,00 



Pfix HApitaJ en 
Dirham avant 
revision 



Pfix Hopital cn 
Dirhatn aprċs 
rċviaion 



36,00 



63,40 



59,00 



103,80 



264,00 



118,20 



415 t 00 



210,00 



222,00 



238,00 



45,00 



140,00 



43,00 



253,00 
133,00 



51 t 40 



80,10 



154,20 



971,00 



563,1 



1 617,0 



57,9 



94,0 



1 567X 



2 414,0 
2 414,0 



23 a 8 



41,9 



39,0 



687 



251,4 



128,4 



396.9 



242.2 



156,4 



157,4 



29,8 



92,6 



28,4 



167,3 
88,0 



34,0 



53,0 



102 



691.3 



566,00 



1 611,00 



54,60 



88,50 



1 562,00 

2 406,00 
2 406,00 



22,40 



39,50 



36,80 



64,70 



165,10 



73,70 



275,00 



131,00 



138,90 



148,70 



28,10 



87,50 



26,90 



158,10 
83,10 



32,10 



50,10 



96,40 



691,00 



Nora du Medicament 


Piix Public Maroc 

Cll Dirham avant 


Prix Public dc 

» tlllC Cll l_r|TIullll 

□prċs rivisio-n 


Prix H&pitfll en 
Dirnain avanl 
rċviaion 


Prw Hapital en 
IJirham aprcs 
rċvision 


r ^^^^ 






***l>dl ttf 




CITRARGININE 1 g/0,5 g/0,5 gSoiution buvable 20ampoules de 10 ml 


51,10 


51,10 


33,8 


31,80 


CIVASTINE 40 mg Comprime pellicule Boite de 28 


245,00 


232,00 


162,1 


145,10 


CIVASTINE 1 mg Comprirne pellicule Boite de 28 


70,00 


70,00 


46,3 


43,70 


CIVASTINE 20 mg Comprime peJlicule Boire de 14 


69,00 


69,00 


45,6 


43,10 


CIVASTINE 20 mg Comprime pellicule Boite de 28 


130,00 


130,00 


86,0 


81,20 


CLADIA 250 mg Connprime enrobes Boite de 10 


85,00 


85,00 


56,2 


53,00 


CLADIA 250 mg Comprime cnrobes Boite de 20 


161,50 


161,50 


106,8 


100,60 


CLADIA 250 nig Comprime enrobes Boire de 30 


236,20 


236,00 


156,2 


147,20 


CLADIÀ 500 mg Comprime enrobes Bolte de 1 


155,00 


137,30 


101,2 


85,50 


CLADIA 500 mg Comprime enrobes Boite de 20 


290,70 


274,00 


192,3 


171,10 


CLADIA 500 mg Cotnpritne enrobes Boite de 30 


425,00 


362,00 


281,1 


240,00 


CLAFORAN 0,5 g Poudre et solvant pour sulution injectable Boite d'un Racon de 1 5ml+ une ampoule de 2 ml 


58,40 


28,60 


38,6 


17,80 


CLAFORAN lg Poudre et solvant pour sdution injectable Baifr d'un Flacon de 15ml+ une ampoule de 4 ml 


100,10 


69,00 


66,2 


43,00 


CLAMOXVL 1 g Comprime dispersible Boite de 12 


92,30 


53,80 


61,4 


36,60 


CLAMOXYL 1 g Cornprirne dispersible Boite de 24 


168,80 


111,20 


111,7 


69,30 


CLAMOXYL 1 g Injectable Boite de 1 


18,95 


15,10 


12,5 


9,40 


CLAMOXYL 125 mg Poudre pour suspension buvable Flacon de 60 mi 


21,40 


15,30 


14,1 


9,50 


CLAMOXYL 125 mg Poudre pour suspension buvable Flaconde 100 mi 


33,65 


25,40 


22,2 


15,80 


CLAMOXYL 250 mg Poudre pour suspension buvavle Flacon de 100 ml 


48,95 


48,70 


32,4 


30,30 


CLAMOXYL 250 mg Poudre pour suspension buvavle Fkton de 60 ml 


31,10 


30,10 


20,6 


18,80 


CLAMOXYL 500 mg Comprime dispersible Boite de 12 


56,10 


34,60 


37,1 


21,50 


CLAMQXYL 500 mg Comprime dispersible Boite de 24 


96,90 


65,40 


64,1 


40,80 


CLAMOXYL 500 mg Injectable Boite de 1 


12,25 


12,20 


s,i 


7,60 


CLAMOXYL 500 mg Poudre pour suspension buvable Flacon de 100 ml 


77,00 


65,00 


50,9 


40,50 


CLAMOXYL 500 mg Poudre pour suspension buvable Flacon de 60 ml 


49,45 


38,90 


32,7 


24,30 


CLARADOL 500mg Comprime effervescenc Boite de 1 6 


17,15 


17,10 


11,3 


10,70 



Nom du Medicament 



CLARADOL PLUS (250 mg/50 mg/ 1 50mg) Comprime Boite de 10 



CLARADOL PLUS (250 mg/50 mg/150mg) Compnmc Boite de 20 



CLARELUX 500 jjg Mousse pour applicarion cutanee Boite de 1 Fkcon de 100 g 



CLÀRIL 250 tng Comprime Boke de 14 



CLARIL 500 mg Comprime Boite de 14 



CLASITYNE lOmgComphme Boite de 15 
CLARITYNE 10 rng Comprime effervescent Boite de 15 



CLARITYNE 5mg/5ml Sirop Flacon 120 ml 



CLARITYNE 5mg/5ml Sirop Racon 60 ml 



CLARTEC 10 mg Comprime Boite de 1 
CLARTEC 1 mg Comprime Boite dc 15 



CLARTEC lOmgCoruprimeBonede 30 



CLARTEC 5 mg/ 5 ml Suspensjcm buvable Hacon de 120 m] 
CLARTEC 5 mg/ 5 ml Suspension buvable I'kcon de 60 ml 



CLAVULIN 1 g/l25mg POUDRE EN Sachet Boite de 12 



CLAVUliN 1 g/125 mg Poudre pour suspension buvable, Sachet Boite de 16 



CLAVULIN 1 g/125 rng Sachet Boite de 2+ 



CLAVULIN 100 rng/ 1 2,5 mg/ml Poudre pour Suspension buvable ENFANT Flacon de 60 rrJ 



CLAVULIN 100 mg/12,5 mg/mj Poudrepour suspension buvable NOURRISSON Fiacon de 30 ml 



CLAVULIN ADULTE 500 mg/62,5 mg Sachet Bohe de 24 



CLAVULIN ADULTE 500 mg/62,5 mg Sachet Boite de 32 
CLAVULIN Adultcs lg/200 mg puudre pour solutioo Injectable Boite de 1 flacon 



CLAVUON ENFANT 500 mg/62,5 mg SachetBofce de 12 



CLAVULIN Enfants et Nourrissons 500mg/50 mg poudic pour solution Injectable Boitc de 1 flacon 



CLAZEN 125mg/5m] Granules pour suspension buvable Flacon de 60 rrti 



CLAZEN 250 mg Comprime pellicule Buite de 1 4 



Prix Publie Maroc 
en Difham avant 
rċvision 



Prix Public de 
Vente cn Dirham 
aprea revision 



17,25 



30,60 



165,90 



133,00 




239,00 



92,85 
94,90 



88,35 



47,60 



22,00 



32,00 



61,00 



120,45 



149 5 05 



221,95 



76,40 



49,50 



121,50 



154,80 
60,10 



89,10 



33,50 



58.10 



79,60 



17,20 



Prix Hopital en 
Dlrham avant 
rċviaion 



165,10 



133,00 



192,20 



66,20 
94,90 



64,90 



34,10 



22,00 



32,00 



61,00 



47,00 



26,50 



120,40 



149,00 



221,00 



70,60 



44,20 



121,50 



154,80 
47,80 



79,90 



20,00 



58,10 



79,60 



11,4 



20,2 



1097 



Prix Hopital en 
Dirham apràs 
rċvision 



88,0 



158 i 



61,4 
628 



58,4 



31,5 



14,5 



21,2 



40,3 



31 l 



17,5 



79,7 



98.6 



14Ġ.S 



50.5 



32 5 75 



80,4 



102,4 
397 



58 95 



22,2 



38,4 



52,6 



10,70 
19,10 



102,90 
82,90 



119,80 



41,30 
59,10 
40,50 



21,20 



13,70 



19,90 



38,00 



29,30 



16,50 



75,00 



92,90 



138,30 
44,00 



27,50 



75,70 



96,40 
29,80 



49,80 



12,40 



36,20 
49,60 



Nom du Medicament 



CLAZEN 250mg/5ml Granules pour suspension buvable Flacon de 70 rnl 



CLÀZEN 500 mg Comprime pellicule Boite de 14 



CLAZEN XL 500 mg Compnme pellicule à liberation proSongee Boite de 7 



CLENIDERM 0,025 g Creme dermique Tube de 30 g 



CLENILFORTE 250ug/do5eSuspeflsioil pour inhalation Fkcon de 200 doses 



CLIMASTON 1 mg/lOmg Comprime pellicule Boite de 28 
CLIMASTON 1 mg /5 mg Comprime pdJkule Boite de 28 



CLTMASTON 2 mg /10 mg Comprimċ peilicule Boite de 28 



CLIMENE 2mg/lrngComprimeBoitede21 



CLOBEX 500 Shampooing Fkcon de 1 25mJ 



CLOFENE 25 mg Comprime GR emobe Bolte de 20 



CLOFENE 1% Emulsion Gelifiee Tube de 60 g 



CLOFENE 1% Emulsion Gelifiee Tube de 30 g 
CLOFENE 100 mg Suppositoire Boite de 5 



CLOFENE 50 mg Suppositoire Bmte de 10 



CLOFENE 75 mg Solute injettable Boite de 1 ampoule de 3 ml 



CLOFENE 75 mg Solure injectable Boite de 3 anipoules de 3 ml 



CLOFENE G.R50mgComprime enrobe Boitede2Q 



CLOFENE LP 100 mg Comprime enrobe Boite de 10 



CLOMJD50mg Comprime Boite de 10 



CLOMITER 1% Crċme Tube de 30 g 
CLOMITER 1% SoJution topique Flacon de 30 ml 



CLOPIDOGREL GT 75 mg Comprime pellicule Boite de 1 



CLOPID O GREL GT 75 mg Comprime pellicule Boite de 30 



CLOPIDOGREL GT 75 mg Comprirne" pellicule Boite de 60 



CLOPlDOGRELWIN75mg Comprime pellicule Bmre de 14 



Pxix Fublic Maroc 
en Diihsun avant 
revision 



115,20 



132 00 



85,50 



20,00 



91,70 



Pxix Public de 
Vente en Dirham 
apres revisio-n 



92,00 
92,00 



92,00 



106,60 



220.00 



20,55 



45.90 



27,55 
20,55 



25,50 



12 35 



35,00 



32 90 



34,00 



130 5 Ġ0 



29,70 
28,90 



97,20 



255,80 



450,00 



266,00 



Prix Hftpital en 
Dirham avant 
fcvision 



(JdL£j| J»— Jl 



115,20 



132,00 



85,50 



20,00 



91,70 



92,00 
92,00 



92,00 



101,30 



220,00 



20,50 



45,90 



27,50 
20,50 



25,50 



1230 



35,00 



32,90 



34,00 



73,40 



29,70 
28,90 



97,20 



255,00 



447,00 



195,80 



76.2 



87,3 



56.5 



13,2 



60,6 



60,8 
60,8 



60,8 



Prix Hopital en 
Dirham aprċs 
rcvision 



70,5 



145,5 



13,6 



30,4 



18,2 
13.6 



16,9 



8,2 



23,1 



21,8 



22,5 



86,4 



19 5 6 
19,1 



64.3 



169.2 



297.7 



175,9 



71,80 



82,20 



53,30 



12,50 



57,30 



57,30 
57,30 



57,30. 



63,10 



137,10 



12,80 



28,60 



17,20 
12,80 



15,90 
7,70 



21,80 
20,50 
21,20 



45,70 
18,50 
18,00 



60,70 



159,90 



297,00 



122,40 



Nom du Medicament 


Ptix Public Maroc 
en Dirham avant 
rċvision 


Prix Public do 
Vcnte en Dirham 
aprcs- rċvision 


Prix Hapital cn 
Dirliam avam 
reviaion 


Prix Hopital cn 

L^JXljfKIII d_prC9 

rċviaictti 






£J#ll JJLU. 








CLOPIDOGREL WTN 75 mg Comprime pellicule Boite de 28 


494 5 D0 


338,00 


326,8 


225,00 


CLOPRAME 20 mg Supposiroire Boite de 10 


13 5 60 


13,60 


9,0 


8,50 


CLOPRAMElOmgCornprime Boiiede 40 


17,30 


17,30 


11,4 


10,80 


CLOPRAME 10 mg Supposiraire Boite de 10 


9,60 


9,60 


6,3 


6,00 


CLOPRAME 1 mg/2ml Solute Injerable , Ampoule de 2 ml Boite de 10 


22,30 


22^0 


14,7 


13,90 


CLOPRAME 1 00 mg/100 ml Solution buvable Flacon 130 ml 


18,30 


18,30 


12,1 


11,40 


CLOPRAME 1 0mg/2rni solution injcctable Ampoule de 2 ml Boite de 4 


9,20 


9,20 


6,1 


5,70 


CLOPRAME 260 mg/100 ml Soluuon pour gouttes buvables Flacon de 60 ml 


13,10 


13,10 


8,7 


a,20 


CLORACEF 500 mg Comprime dispersible Boke de 12 


135,00 


135,00 


89,3 


84,10 


CLORACEF 125 nig/5ml Granules pour Suspension buvable Flacon de 60 ml 


47,90 


46,60 


31,65 


29,00 


CLORACEF 250 mg/5 ml Granules pour Suspension buvable Flacon de 60 m] 


76,50 


74,00 


50,6 


46,10 


CLORACEF 500 mg GĊiule Boite de 12 


130,00 


130,00 


86,0 


81,00 


CLOROTIR 125 mg/5ml Granule pour suspension orsde Flacon de 60 


53,00 


46,60 


35,0 


29,00 


CLOROTIR 250 mg/5 ml Gnmule pout Suspension orale Flacon de 60 ml 


80,00 


74,00 


52,9 


46,10 


CO/TRIM 200mg/40mg Suspension Buvable Flacon 1 00 ml 


21,20 


21,20 


14,0 


13,20 


CO/TRIM 400mg/80mg Comprime Boite de 20 


30,60 


30,60 


20,2 


19,10 


CO/TRIM FORT 8O0mg/16Omg Comprime Boite de 20 


38,00 


38,00 


25,1 


23,70 


CO-AMAREL 2mg/500mg Comprime pellicule Boite de30 

— 


125,00 


125,00 


82,7 


78,10 


CO-ANGINIB 50/12,5 mgComprime Boire de 30 


192,00 


167,90 


127,0 


104,90 


CO-APROVEL 150 mg/12,5 mg Comphme Boite de 14 


164 5 00 


96,20 


108,5 


60,10 


CO-APROVEL 150 mg/12,5 mg Comprime Boite de 28 


295,00 


174,50 


195,1 


109 f 10 


CO-APROVEL300mg/12,5 mg Comprime pellicule Boite de 14 


220,00 


131,90 


145,5 


82,40 


CO-APROVEL 300 mg/1 2,5 mg Comprimċ pellicuie Boite <3e 28 


397,00 


239,00 


262,6 


150,00 


CO-APROVEL 300 mg/25 mg Comprirne pellicule Boite de 14 


220,00 


134,40 


145,5 


84,00 


CO-APROVEL 300 mg/25 mg Comprirne pellicule Boite de 28 


397,00 


251,00 


262,6 


157,30 


COCCULINE Comprime Boite de 30 


44,20 


44,20 


29,2 


27,50 



Nom du Medicament 



CODALGTNE 500/15/30m E Comprime effervescent Boite de 10 



CODALGINE 500/15/30mg Comprime effervescent BoiTe de 16 



CODENFAN 1 mg/ml Sirup Flacon de 200 mi 



CODETUX ADULTE 140 mg Siiop Fkcon de 1 80 ml 



CODETUX ENFANT 90mg Siiop Flacon de 125 ml 



CODOLIPRANE 4O0 mg / 20 mg Comprime secable Boite de 1 6 



CO-IRBEWIN 150 mg/12,5 mg Comprime pelLiculċ Boite de 14 



CO-IRBEWIN iSOmg/12,5 mg Comprime pellicule Boite de 28 



CO-IRBEWIN 300 mg/12,5 mg Comprirne pellkule Boite de 14 



CO-IRBEWIN 300/12,5 mg Comprime pellicule Boite de 28 



COLCHICINE OPOCALCIUM lmg Comprime Boite de 20 



COLIMYCINE 1000000 Ul Poudre solvaot pour Solution InjectaWe Boite de 1 fTacon 



COLLUXID 100 mg/250 mgSolution pourbain de boucheFlacon de 120 ml 
COLOPATHIL ENFANT 1,5 g Sachet Boire de 20 



COLOPATHJL ADULTE 3 g Sachet Boite de 30 



COLPOSEPTIME 200 mg/10 mg Comprime gynecologique Boite de 18 



COLPOTROPHINE 0,01 Creme tube de 15 g 



COLPOTROPHINE 10 mg Capsulc vaginale boite de 10 



COLPOTROPHINE 10 mg Capsule vaginaie boite de 20 



COLPRONE 5mgComprimeboitede20 



COLTRAMVL 4 mg Comprime Boice de 12 



COLTRAMYL 4mg /2m] Solurion injectable Boite de 6 



COLTRAX 4 mg Comprime Boite de 12 



COLTRAX 4 mgSoluaon injectable Boite de 6 Ampoules de 2 ml 



COLU HEXTRIL Collutoire en Flacon de pressurise Flacon de 40 ml 



COMBANTRIN 125 mg Comprime Boite de 6 



Pxix Public Maroc 
en Dirham avant 
revisiork 



f J4*3\ JJLui 



16,50 



25,00 



29,60 



20,55 



13,35 



22,25 



Prix Public de 
Ventc en Dirham 
apres rcviaion 



16,50 



25,00 



29,60 



20,50 



13,30 



22,20 



PfU HopitaJ en 
Dirham avant 
revision 



10,9 



15,5 



19,6 



13,6 



8,8 



14,7 



Frix HGpicaJ en 
Dirham apràs 

rċvision 



10,30 
15,60 



18,40 



12,80 



8,30 



13,90 



82,00 



147,00 



147,00 



110,00 



198,00 



25,00 



48,00 



15,50 
17,45 



32,35 



47,20 



110,00 



198,00 



13,40 



48,00 



15,50 
17,40 



23,80 



47,20 



51,80 



33,80 



43,10 



33,80 



65,40 



62,50 



5330 



63,60 



55,90 



49,40 



54,2 



97,2 



72,8 



131,0 



16,5 



31,7 



10,2 
11,5 



21,4 



31,2 



34,3 



22,3 



43,3 



41,3 



35,4 



51,20 



91,90 



68,70 



123,70 



8,30 



29,90 



9,70 
10,90 



14,80 



29,40 



26,80 



21,10 



39,60 



34,80 



30,60 



55,70 



55,70 



49,90 



49,90 



51,00 



51,00 



22,85 



22,80 



20,00 



20,00 



36.fi 



33,0 
33,7 



15 1 



13,2 



34,70 



31,10 



31,80 



14,20 



12,50 



Nom du Medicament 


Prix Pubiic Maroc 

cn Dirham avant 
rdvision 


Prix Publit de 
aprċ& rċviaion 


Prix Hdpital en 

L*1M LlaXlt SLVaijl 

■dvision 


Pfix Hopital cn 
jvJirnaait apres 
rċvision 




J-UU LJJIXJLJ 


<±^1 >*11 


tjaliJl jt-J! 




CQMBANTRIN 125 mg/2,5 ml Sirap Fkcon de 15 ral 


21,40 


21,40 


14,1 


13,30 


COMBANTRIN 250 mg Comprime Boite de 3 


22,15 


22,10 


14,6 


13,80 


COMBLVIR 150/300 mg Comprime pellicule Boite de 60 




2 478,00 


2 140,0 


2 140,00 


CONTÀLÀX 5 mg Comprime gastroresistaiit Boite de 30 


12,35 


12,30 


3,2 


7,70 


CONTRACTDE Suspension huvabk Flacon de 250ml 


27,30 


27,30 


18,0 


17,00 


CONVERTAL 25 mg Comprime Boite de 30 


91,80 


91,80 


60,7 


57,40 


CONVERTAL 50 mg Comprime Boite de 30 


164,20 


164,20 


108,6 


102,60 


CO-OLMETEC 20/12,5mg Comprime pellicule Boite de 30 


252,40 


252,00 


167,0 


157,70 


CO-GLMETEC 20/25mg Comprime pellicule Boite de 30 


252,40 


252,00 


167,0 


157,70 


COPEGUS 200 mg Comprime pdlicule Boite de 168 




5 510,00 


5 843,7 


5 260,00 


COPEGUS 200 mg Comprime pellkule Boite cfc 42 




1 688,00 


! 4Ġ0,7 


1 429,00 


COPLAVIX 75mg/100mg Comprime pellicule Boire de 30 


278,00 


278,00 


183,9 


173,20 


COQUELUSEDAL PARACETAMOL 0,1 g/0,01 g/0,005 g/0,01 g Suppositoire Boite de 12 


17,70 


17,70 


11,7 


11,00 


COQUELUSEDAL PARACETAMOL ÀDULTES 0,5 g/0,04 g/0,02 g/0,04 g Suppositoire Boite de 12 


24 5 40 


24,40 


16,1 


15,20 


COQUELU SED AL PARACETAMOL ENFANTS 0,25 g/0,02 g/0,01 g/0,02g Suppositoire Boite de 12 


21,50 


21,50 


14 5 2 


13,40 


CORALAN 5 mg Comprime pellicule Boitev de 28 


380 5 00 


378,00 


251,4 


251,00 


CORALAN 5 mg Comprime pellkule Boite de 56 


723,00 


719,00 


478,3 


478,00 


CORALAN 7,5 mg Comprimc pellicde Bofte de 28 


380,00 


378,00 


251,4 


251,00 


CORALAN 7,5 mg Compiime pellicule Boite de 56 


723,00 


719,00 


478,3 


478,00 


CORDARONE 150mg/3ml Solution injeciable Boite de 6 ampoules 


69,00 


54,40 


45 5 6 


34,00 


CORDARONE 200mg Comprime Boite de 40 


89,75 


89,70 


59,4 


56,10 


CO-RENITEC 20 mg/12.5 mg Comprime Boirc de 28 


187,00 


66,70 


123,7 


41,70 


CORONAT 25 mg Comprime Boite de 30 


116,90 


116,90 


77,3 


73,10 


CORONAT 6,25 mg Comprime Boite de 30 


49,50 


49,50 


32,7 


30,90 


CORRECTOL 0,10% Collyre FlacondelOml 


20,00 


20,00 


13 5 2 


12,50 


CORTANCYL 1 mg Comprime Boite de 30 


13,40 


13,40 


8,9 


8,40 



INom du Medicament 


Frix PubJic Maroc 
en Diiham avant 
T-ċvision 


FrixPublic de 
Ventc cn Ditham 
aprċs rċvision 


Prhr Hdpital cn 
Dirham avant 
tàvie ion 


Prix Hopital en 
Dirhatn apràa 
fċvision 








U-liJl juJ\ 




CORTANCYL 20 mg Comprime Boite de 20 


64,70 


45,80 


42,8 


28,60 


CORTANCYL 5 mg Comprime secable Brite de 30 


22,80 


22,80 


15,1 


14,20 


CORTIS 250|jg/dcise Suspcnsion pour inhalation Flacon de 200 doses 


58,00 


58,00 


38,4 


36,20 


CORTTS 50ug/ dose Suspensiun pour inhalation Flacon dc 200 do-scs 


51,40 


51,40 


34,0 


32,10 


CORTIVENT 250ug/dose Suspension pour inhalation buccale FJacon 200 doses 


90,00 


90,00 


59,5 


56,20 


CORTIVENT 50|~ig/dose Suspension pour inhaladon buccale Flacon 200 doses 


55,00 


55,00 


36,4 


34,40 


CORTOFTAL Collyre Flacon de 5 ml 


24 5 50 


24,50 


16,2 


15,30 


CORVASAL 2 mg Comprime secable Boite de 30 


53,30 


47,80 


35,2 


29,90 


CORVAS AL 4 mg Comprime Boite de 30 


40,20 


4O } 20 


26,6 


25,10 


CORYZALTA Comprime drageifie Boite de 40 


40,00 


40,00 


26,5 


24-90 


COSOPT 20 mg /5 mg Collyre en solurion Flacon de 5ml 


221,50 


164,20 


146,5 


102,30 


COSOPT 20 mg /5 mg Collyxe en solution en recipienrs unidoses Boite de 4 sachets contenant 15 unidoses de 0,2ml 


263,00 


263,00 


174,0 


163 s 90 


COTAREG 160mg/12,5mg Coniprime pellicule Boite de 28 


310,50 


203,00 


205,4 


127,30 


COTAREG 160mg/25mg Comprime pe_icule Boite de 28 


310,50 


205,00 


205,4 


128,60 


COTAREG 80mg/12,5mg Comprime pdlicule Bolce dc 28 


247,70 


153,00 


163,8 


95,60 


COTIPRED 20 mg Comprime effervescenr Boite de 20 


48,50 


48,50 


32.1 


30,30 


CO-VALSARTAN WIN 160mg/25mg Comprime pelliculc flo.te de 28 


186,30 


186,30 


123,2 


116,40 


CO-VALSARTAN WIN S0mg/1 2,5mg Comprime pellkule Boite de 28 


148,00 


148,00 


97,9 


92,50 


COVERAMlOmg/lOmg Comprime Boite de 30 


333 5 00 


331-00 


220,3 


220,00 


COVERAM 10mg/5mg Comprinie Boite de 30 


325,00 


323,00 


215,0 


214,00 


COVERAM 5mg/10mg Comprirne Boite de 30 


24Ġ-QG 


246,00 


162,7 


153,70 


COVERAM 5mg/5mg Comprime Boire de 30 


238,00 


238,00 


157,4 


148,70 


COVERSYL 10 mg Comprime pellicule Boite de 30 


318,00 


248,00 


210,3 


155,10 


COVERSYL 5 mg Comprime pellicule secable Boke de 30 


232,40 


145,90 


153,7 


91,20 


COZAAR 1 00 mg Comprime pellicule Boite de 28 


370,00 


250,00 


244,7 


156,40 


COZAAR 50 mg Comprime enrobe Bone de 28 


247,00 


149,30 


163,4 


9330 



Nom du Medicament 


Ptix Public Mħtog 
en Dirham avanf 
rċviaion 


?ax Public de 
Vcnic en Dirhatn 
aprĊH rċvision 


Prix Hdpital cn 
Dirham avanf 
cċviflion 


Prut Hopital en 
DLrharn aprea 
rċviaion 












COZAAR 50 mg Comprime pelticule Boite de 14 


125,00 


83,70 


82,7 


52,30 


CRESTOR 10 mg Comprime pdlicule Boite de 30 


260,00 


260,00 


172,0 


162,00 


CRESTOR 20 rng Comprime pellicule Boire de 30 


456,00 


453,00 


301,6 


300,00 


CRESTOR 5 mg Comprirne pellicule Bofre de 30 


210,00 


210,00 


138,9 


130,80 


CRISTAL Adu Suppositoire Boite de 10 


9,00 


9,00 


5,9 


5,60 


CRISTAL Enfan Suppositoire Bohe de 10 


9,00 


9,00 


5,9 


5,60 


CRISTAL Nour Suppositoiie Boirede 10 


9,00 


9,00 


5,9 


5,60 


CRIXIVAN 400mg Gelule Boite de 1 80 




1043,00 


765,4 


765,00 


CRJZEPINE 100 mg/S ml Suspension buvable Flacon de 150 ml 


41,00 


41,00 


27,1 


25,50 


CRIZEPINE 200 mg Comptimċ Secable Boite de 175 


185,00 


185,00 


122,4 


115,30 


CRIZEPINE 200 mg Comprime Secable Boite de 50 


56,00 


56,00 


37,0 


34,90 


CROMABAK 20mg/ml Collyre Flacon de 10 ml 


88,90 


88,90 


58,8 


55,40 


CRONQDFNE LP 120 mg G*lule Boite de 30 


135,00 


113,50 


89,3 


70,90 


CRONODINE LP 240 mg Gelule Boite de 30 


165,00 


165,00 


109,15 


103,10 


CURACNE 10 mg Capsuk molk Boite de 30 


209,00 


209,00 


138,2 


130,20 


CURACNE 20 mg Capsule molle Boite de 30 


362,00 


360,00 


239,5 


238,00 


CURACNE 40 mg Capsule molle Boite de 30 


520,00 


517,00 


344,0 


342,00 


CURACNE 5 mg Capsule molle Boite de 3t> 


123,00 


123,00 


81,4 


76,60 


CURAM lg/125 mg poudre pour suspension buvabie en sachets Boite de 12 


88,00 


88,00 


58,2 


54,60 


CURAM lg/125 mgpoudre pour suspension buvable en sachets Boite dc 16 


116,00 


116,00 


76,7 


72,30 


CURAM 250 mg 0,287 g/0,084 g Granule pour suspension buvable Flacon de 60 


84,90 


84,90 


56,15 


52,90 


CUROSURF 120 mg suspension pour usage intratracheal Flacon de 1,5 ml 




4 499,00 


4191,6 


4178,00 


CUROSURF 240 mg suspension pour usage inrratracheal FJacon de 3 ml 




8 571,00 


8 383,2 


8 357,00 


CURTEC 10 mg Comprime pellicule secable fioite de 15 


50,00 


50,00 


33,1 


31,10 


CURTEC 1 mg/lrrd Solution buvable Flacon de 60m3 


20,00 


20,00 


13,2 


12,50 


CUSICROM 4% Coilyre Flacon dc 1 ml 


37,00 


37,00 


24,5 


23,00 



Nom du Medicametit 


Prix Pubtic Maxoc 
en DLfham avant 
revision 


Prix Public de 
Ycnte en Dirham 
aprfca rivieion, 


Prix H6pitsl en 
Dirham avant 
rċvision 


Prix Hopital en 
Diiham apres 
rċvision 










_>_IU j-aJI 


CUSICROM nasale 4% Soluuon nasaJe Flacon de 15 ml 


36 5 70 


36,70 


24,3 


22,90 


CUSIMOLOL 0,25% ColLyre Fhcon de 5 ml 


34,90 


34,90 


23,1 


21,70 


CUSLMOLOL 0,50% Collyre Hacon de 5 ml 


40,30 


4030 


26,6 


25,10 


CUSIVIRAL 3% Pommade ophtalrnique Tube de 4.5 g 


86,70 


85,30 


57,3 


53,10 


CUSlVlRÀL 5 fl /o Pommade dermique Tube de 15 g 


183,60 


183,60 


121.4 


114,40 


CUSIVIRAL5%PommadedermiqueTube de 2 g 


35,70 


35,70 


23,6 


22,20 


CUTACNYL 10% Gel Tube de 40 g 


36,90 


36,90 


24,4 


23,00 


CUTACNYL 2,5 % Gel Tube de 40 g 


35,30 


31,70 


23,35 


19,70 


CUTACNYL 5% Gel Tube de 40 g 


36,90 


36,90 


24,4 


23,00 


CUTISAN 0,01 Poudre dermique Boate de 1 Boire Poudreuse de 120 g 


15,00 


15,00 


9,9 


9,30 


CUTIVATE0,01%Pammade Tube del5g 


20,40 


20,40 


13,5 


12,70 


CUTWATE 0,01% Pommade Tube de 30 g 


28,60 


28,60 


18,9 


17,80 


CUTIVATE 0,05% Creme Tube de 15g 


24,50 


24,50 


16.2 


15,30 


CUTTVATE 0,05% Creme Tube de 30 g 


34,70 


34,70 


22.9 


21,60 


CYCLO 3 1 fig/Zg Creme Boite de l Tube de 40 g 


22,90 


22,90 


15,1 


14,30 


CYCLO 3 FORT 15Qmg/150mg/100mgGetule Boite de 30 


74,80 


74,80 


49,5 


46,60 


CYCLOMIDE NOVOPHARMA 1000 mg Poudre pour usage parenterale Flacon de 1000 mg 


51,00 


51,00 


33,7 


31,90 


CYCLOMIDE NOVOPHARMA 500 mgPoudre pour usage parenterale Flacon de 500 mg 


34,20 


34,20 


22,6 


21,40 


CYMBALTA 30 mg Gelde Bofce de 28 


285,00 


284,00 


188,5 


177,40 


CYMBALTA 60 mg Gelule Boite de 28 


570,00 


496,00 


377,0 


329,00 


CYMEVENE 500 mg 

Lyophilisat pour usage parenreral Boite d'un flacon 




574,00 


381,6 


381,00 


CYTARABINE EBEWE 20 mg/ml Solution pour perfusion Flacon de 5 ml 


42,00 


42,00 


27,8 


26,20 


CYTARABINE EBEWE 50 mg/ml Solution pour perfusioa Flacon de 10 ml 


195,00 


195,00 


129.0 


121,90 


CYTEAL 0,5 ml/0,30 g/ 0,10 g Solution moussante Flacon de 250 


29,00 


29,00 


19.15 


18,10 


CYTEAL0,5 mJ/0.30 g/ 0,10 gSolution moussante Fkcon de 500 


49,30 


4930 


32,6 


30,70 


CYTOrEC 200 ^g Comprime Boite de 60 




221,00 


158,0 


137,70 



1 ^ Ulll 4-1 U Itl 1 ll ll rrt 1 1 11 1 1 I 


Prix Public Maroc 

pti IrlTnnTn sivtirif 

r^vision 


Prix Public de 


Prix Hopital en 
rċviaion 


Prbt H6pital cn 

j-jirriiiiTi npicli 

rċvision 
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DÀCIN lOOmgLyophilisat Boite de 12 flacons-ampoules 


430,10 


428,00 


284,5 


284,00 


DACIN 200mg Lyophilisat Boitc de 12 flacans-ampouks 


731,20 


727,00 


483,7 


483,00 


DACRYOSERUM Solution pour lavage ophtalmique Boite de 20 recip unid 


30,00 


30,00 


19,8 


18,70 


DACRYOSERUM 1,2 g / 1>8 g Solution pour lavage ophtalrnique Flacon de 150ml 


33,00 


33,00 


21,8 


20,60 


DAFLON 500 mg Comprime pellicule Boite de 20 


59,00 


82,90 


65,5 


51,60 


DAFLON 500 mg Comprime pellicule Bohe de 30 


144,70 


122,70 


95,7 


76,50 


DAILY Ge 0,05mg/0,03mg er 0,075nig/0 a 04mg er 0,125mg/0,03mg comprime enrobe 3*(Boire de 6 roses, 5 blancs 5 10 jauoes) 


54,60 


54,60 


36,1 


34,00 


DAILY Ge 0,05mg/0,03mg et 0,075mg/0,04mg et 0,l25mg/0,03mg cotnprime enrobe Boite de 6 roses, 5 blancs, 10 jaunes 


21,40 


21,40 


14,1 


13,30 


DAIYOBET 50ug/0,5 mg/g Pommade Tube de 60 g 


592,00 


589,00 


391,6 


390,00 


DArVONEX 50 ug/g Creme Tube de 30 g 


174,20 


151,30 


115,2 


94,20 


DATVONEX 50 ug/g Pommade Tube de 30 g 


174,20 


124,60 


115,2 


77,70 


DATVONEX 50 ug/ mi Solution pour cuir chev-elu Hacon de 60 ml 


319,95 


251,00 


211,6 


157,00 


DÀKTARIN 2% Gel buccal Boite de 1 Tube de 40 g 


79,30 


53,00 


52,4 


33,00 


DALACINE T Topic 300 mg Solution pour application locale Flacon de 30 ml 


97,90 


59,90 


64.8 


37,30 


DALIBOUR HAMEL Creme Tubc de 20 g 


9,20 


9,20 




5,70 


DANATROL 200 mg GeluJe Boite de 40 


601,20 


454,00 


397,7 


301,00 


DANTRON 2mg/ml Solute injectable Boite d'une ampoule de 2mi 


68,00 


68,00 


45,0 


42,40 


DANTRON 2mg/ ml Soiute injectable Boite d'une ampoule de 4mi 


136,00 


136,00 


90,0 


84,70 


DANTRON 2mg/ ml Solute injectable Boite de 5 ampoules de 2ml 


323,00 


321,00 


213,7 


213,00 


DANTRON 2mg/ ml Solute injectabJe Boite de 5 ampoules de 4ml 


646,00 


643,00 


427,3 


426,00 


DAONIL 5 mg Comprime Boite de 20 


32,20 


25,20 


21,3 


15,70 


DAONIL 5 mg Comprime Boite de 60 


86,30 


66,30 


57,1 


41,40 


DÀZEN 10000 UI Comprime eniobe gastroresistant Boite de 40 


47,80 


47,80 


31,6 


29,80 


D-BLASTIN 20 mg Poudre pour usage parenteral lyophilisat Flacon unitaire+ 1 Ampoule d'EPPI 


143,60 


126,00 


95,0 


78,70 


DEBRIDAT 0,787Qg/100gPoudrepour suspension orale Flacon de 250 ml 


31,05 


31,00 


20.5 


19,30 


DERRIDAT 100 mg Comprime Boite de 20 


37,80 


37,80 


25.0 


23,50 





Prix Public Maroc 
en Dif ham avani 
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DEBRIDAT 100 mg Supposhoire Boite de 10 


23,70 


23,70 


15,7 


14,80 


DEBRIDAT 200 mg Comprime Boite de 30 


80,00 


80,00 


52,9 


49,80 


DECADRON 0.5 mg Comprime Boire de 20 


21,50 


21,50 


14,2 


13,40 


DECÀDRON 0.5 mg Comptime Boire de 40 


36,00 


36,00 


23,8 


22,40 


DECAPEPTYL 0,1 mg Sokrion injecrable Boite de 7 Flacons + Ampoules 


515,50 


467,00 


341,0 


310,00 


DECAPEPTYLLP 11,25 mg Suspension injectable en IM Boite de 1 Poudre+ solvant 


5 208,80 


3 546,00 


3 445,6 


3 239,00 


DECAPEPTYL LP 3,75 mg Suspension injectable en IM Boire de 1 Poudre+ solvant 


2 228,20 


1 456,00 


1 473,9 


1 190,00 


DECLOBAN 0,05% Pommade dermique Tu.be de 15 g 


20 5 40 


20,40 


13,5 


12,70 


DECLOBAN 0,05% Pommade dermique Tube de 30 g 


30,60 


30,60 


20,2 


19,10 


DEFLAMOL 40,5 g/3,5 g Creme Tube de 30 g 


10,20 


10,20 


ġ>7 


6,40 


DEFLAZACGRTE GT 30 mg Comprime sccable Boite de 10 


101,40 


101,40 


«7,1 


63,40 


DEFLAZACORTE GT 30 mg Comprimċ secabk Boite de 20 


174,40 


174,40 


115,4 


109,00 


DEFLAZACORTE GT 30 mg Comprime sccabk Boite dc 60 


505,00 


502,00 


334,0 


334,00 


DEFLAZACORTE GT 6 mg Comprime sċcabk BoUx de 20 


51,50 


51,50 


34,1 


32,20 


DEFLA Z ACO RTE GT 6 mgComprimċ secable Boite de 60 


132,90 


132,90 


87,9 


83,10 


DELAKET 30mgComprimeBoJtede28 




130,00 


86,0 


81 t 20 


DELAPRIDE 30/2,5 mg Comprime Boite de 28 


150,00 


150,00 


99,2 


93,70 


DELTAZINE SANS VASOCONSTRICTEUR 4% Solution injemble Boit* de 50 ċartouċhes del ,7 ml 


298,60 


297,00 


197,5 


196,90 


DEPAKINE CHRONO 500 mg Comprime pellicule Bofce de 30 


194,20 


113,30 


128,5 


70,60 


DEPAKINE 200 mg/ml Soluuon buvable Boite d'un Flacon de 40 ml 


98,00 


58,20 


64,8 


36,20 


DEPAKINE 200mg Comprime gastro-resistant Boite de 40 


43,55 


43,50 


2B,8 


27,10 


DEPAKINE 200mg Sirop Boite d'un Flacon de 150ml 


50,80 


50,80 


33,6 


31,60 


DEPAKINE 500mg Comprime gastro-iesistant Boite de 40 


143,30 


100,10 


94,S 


62,40 


DEPO MEDROL 80mg/ml SOLUTION INJECTABLE 1 seringue prċremplie 


4Q 5 30 


40,30 


26,6 


25,20 


DEPOMEDROL 40mg SOLUTION INJECTABLE 1 seringue preremplie 


29,00 


29,00 


19,2 


18,10 


DEPRESTAT 50 mg Comprime Boite de 10 


139,00 


126,80 


91,9 


79,00 
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Dirham apràs 
rċviaion 




jtu. 


k*1j*11 


0*U1\ JuJl 
AttJjJlJ^ 


4**lj*i| *j 


DERMOFIX 2% Creme Tube de 30 g 


87,35 


87,30 


57,8 


54,40 


DERMOFIX 2% Gel dermique FWon de 1 00 g 


193,80 


92,80 


128,2 


57,80 


DERMOFIX 2% Gel derrruque Flacon de 50 g 


92,00 


51,80 


60,8 


32,30 


DERMOFIX 2% Poudre dermique Flacoo de 30 g 


86 5 70 


84,20 


57,3 


52,50 


DERMOFIX 2% Solution dermkpe Flacon de 30 ml 


86,70 


86,70 


57,3 


54,00 


DERMOVAL 0,05% Creme Tube de 10 g 


25,60 


17,40 


16,9 


10,80 


DERMOVAL 5 05% Gel Fkeon de 20 ml 


40,00 


40,00 


26,5 


24,90 


DEROXAT 20 mg Comprime pellkule secable Boite de 14 


140,50 


83,70 


92,95 


52,10 


DERZOL 2mg/ml Solution pour perfusion Fhcon de 100 ml 


169,40 


169,40 


112,0 


105,50 


DERZOL 1 50 mg Gelule Boite de 1 


23,00 


23,00 


15,2 


14,30 


DERZOL 1 50 mg Gelule Bolte de 4 


72,00 


72,00 


47,6 


44,90 


DESENIL 10 mg Comprime pellicule Boite de 30 


498,00 


495,00 


329,4 


328,00 


DESENIL 5 mg Comprime pellicule Boite d-e 30 


298,00 


296,00 


197,1 


196,50 


DESFERAL SĠO mg/5ml Poudre en Flacon pour injectaion BoJte de 10 flacons 


693,20 


633,00 


458,5 


419,00 


DESOMEDINE 0,10% Collyje Flaeon de 10 ml 


27,90 


27,90 


18,4 


17,40 


DESTEC 0,5mg/ml Sirop Fkcon de 100 rnl 


36,00 


36,00 


23,8 


22,40 


DESTEC 0,5mg/ml Sirop Fla-con de 60 ml 


25,00 


25,00 


16,5 


15,60 


DESTEC 5 fflg Compriffle pellicule Boite de 15 


44,80 


44,80 


29,6 


27,90 


DESTEC 5 fflg Compriffle pellicule Boite de 30 


79,90 


79,9Q 


52,8 


49,80 


DESTEC 5 mg Comprime pellicule Soite de 7 


22,00 


22,00 


14,5 


13,70 


DETENSIEL 10 mg Comprime pellicule Boite de 30 


72,00 


72 ? 00 


47,6 


45,00 


DETRUSITOL SR 4 mg Gelule liberation prolongee. Boitc de 28 


265,00 


265,00 


175,3 


165,10 


DEVALEX 1 20 mg Comprime enrobe Boite de 30 


110,00 


110,00 


72,8 


68,70 


DEVALEX 120 mg Comprime enrobe Boite de 60 


200,00 


200,00 


132,3 


125,00 


DEVALEX 60 mg Comprime enrobe Boire de 30 


55,00 


55,00 


36,4 


34,40 


DEVALEX 60 mg Comprime enrobe Boire de 60 


100,00 


100,00 


66,1 


62,50 



NnTn à\i TvTedicami^rit 


Frix Public Maroc 

cll mnmin iiVariE 

rċvision 


Prix Public de 
tcijic cn ±j ir fiii.ni 
aprca rċvision 


Prix Hopital en 
ijirfiajTL avajit 
cċvision 


Prbt Hopiral en 
Diiħam apres 
rċvision 
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DEXA-GENTAMICINE lmg/5 mg CoUyre Flacon de 5 ml 


26,00 


26,00 


17,2 


16,20 


DIABYL 500 mg Comprime Boite de 50 


20,40 


20,40 


13,5 


12,70 


DlABYL RETARD 850mg Compome Boite de 30 


22,45 


22,40 


14,8 


14,00 


DIAEYL RETARD 850mg Comprime Boite de 60 


40,80 


4O>80 


27,0 


25,50 


DIAFORM3NE lOOOmg Comprime pellkule Boite de 30 


21,00 


21,00 


13,9 


13,10 


DIAFORMINE 850mg Compiime pellicule Boite de 30 


18,00 


18,00 


11.9 


11,20 


DIALYSOL ACIDE Coflċemte lic-uide d'hemodialyse Bidon 10 L 




144,00 


90,0 


90,00 


DIALYSOL ACIDE Concemre liquide d'hemodklyse Bidon 5 L 




71,70 


44,8 


44,80 


DIALYSOL ACIDE Concentre liquide d'hemodialyse Poche 5 L 




71,70 


44,8 


44,80 


DIALYSOL ACIDE Concentre liquide dtiemodklyse Cuve 1000 L 




6 714,00 


6 500,0 


6 500,00 


DIALYSOL BICARBONATE Concentre liquide d'hemodialyse Bidon 1 L 




128,00 


80,0 


80,00 


DIALYSOL BICARBONATE Concentie liquide d'hemodialyse Bidon 5 L 




64,00 


40,0 


40,00 


DIAMICRON 30 mg Comprime LM Boite de 30 


62,40 


54^0 


41,3 


33,90 


DIAMICRON 30 mg Comprimc LM Boite de 60 


112,20 


89,00 


74,2 


55,60 


DIAMICRON 60 mg Comprime secable LM Boire de 15 


25,00 


25,00 


16,5 


15,60 


DIAMICRON Ġ0 mg Comprime secable LM Boite de 30 




44,70 


44,70 


29,6 


27,90 


DIAMICRON 60 mg Comprime secable LM Boite de 60 


78,70 


78,70 


52,1 


49,20 


DIAMOX 250 mg comprime secable boite de 24 


19,00 


19,00 


12,6 


11,80 


DIANE 35 2/Q,035mg Comprimċ enrobes Boite de 21 


52,10 


52,10 


34,5 


32,50 


DIAPHARM 5 mg Comprime Boite de 40 


14,05 


14,00 


9,3 


8,70 


DIARIT2,6g/ l,5g/2,9g/ 13,5g Poudre en sachet Boite de 3 


12,30 


12,30 


8,1 


7,70 


DIASTAB 80 mg Comprime secable Boite de 20 


22,00 


22,00 


14,5 


13,70 


DIASTAB 80 mg Comprime secable Boite de 60 


60,00 


60,00 


39,7 


37,50 


DIASTER 0,4 mg Comprime Boite de 30 


34,70 


34,70 


22,9 


21,60 


DICLO PHARMA 5 100 mg Suppositoire Boite de 10 


27,55 


27,50 


18,2 


17,20 


DICLO PHARMA 5 50 mg Comprime Boite de 20 


32,40 


32,40 


21,4 


20,20 



Nom du Medicament 


Prix Public Maroc 
en Difliam avant 
rċvision 


Prix Public de 

'tllip CIl UUIIUIJI 

aprċs rċvision 


Prix Hfipitai en 

Tlirn4ni ^tlrlAt 

rċviaion 


Prix HSpital cn 

l Jl rnarri aprCB 

rċvieion 
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f Ijil] Mtfl) 
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DICLO PRARMA 5 75 mg/3 ml Ampoule injecrable Boite de 2 ampoules injectables 


15,00 


15,00 


9,9 


9,30 


DICLO PHARMA 5 75 mg/3 ml Ampoule injectable Boire de ġ ampouks injectables 


4i,ao 


41,80 


27,6 


26,00 


DICLO PHARMA 5 RETARD 100 mg Comprime Boire de 20 


61 5 85 


61,80 


40,9 


38,50 


DICLOBERL 100 mg suppositoire Boite de 10 


30,10 


3<*,10 


19,9 


18,70 


DICLOBERL 50 mg Comprime Boire de 20 


32,15 


32,10 


21 5 3 


20,00 


DICLOBERL 75 mg Solution injectable Boite de 1 Ampoule 


9/70 


9,70 


M 


6,00 


DICLOCED Img/ml Collyre F/lOml 


68,00 


68,00 


45,0 


42,40 


DICLOFENAC WIN 1% Gel detmique Tube de 50 g 


37,50 


37,50 


24,8 


23,40 


DICLOFENAC WIN 50 mg comprime enrobe boite de 20 


28,30 


28,30 


18,7 


17,60 


DICLOMAX 25 mg Comprime GR Boite de 20 


18,00 


18,00 


11,9 


11,20 


DICLOMAX 50 mg Comprime GR Boite de 20 


28,30 


28^0 


18,7 


17,60 


DICLOMAX LP 100 mg Geiule Boite de 10 


30,80 


30,80 


20,4 


19,20 


DICLOMAX LP 75 mg Geluk Bohe de 20 


51,00 


51,00 


33,7 


31,80 


DlCLOPHARM25mgComprimeBonede 30 


26,20 


26,20 


17,3 


16,30 


DICYNONE 250 rng Comprime Boite de 20 


3Ġ 5 75 


36,70 


24,3 


22,90 


DICYNONE 250 mg/ 2ml Soluuon injectable Boite de 6 ampouks 


30,20 


30,20 


20,0 


18,80 


DICYNONE 500 mg Comprime Boite de 20 


57,05 


57,00 


37,7 


35,50 


DIFAL 1% Gel Tube de 20g 


19,00 


19,00 


12,6 


11,80 


DIFAL 100 mg Suppositoire Boite de 10 


32,40 


32,40 


21,4 


20,20 


DIFAL 101% Gel Tube de 50g 


38,20 


38,20 


25,3 


23,80 


DIFAL 25 mg Comprime enrobe Boite de 30 


24,85 


24,80 


16,4 


15,50 


DIFAL 25 mg Suppoaitoire Boite de 10 


11,90 


11,90 


7,9 


7,40 


DIFAL 50 mg Comprime eorobe Boire de 30 


44,20 


44,20 


29,2 


27,50 


DIFAL 75 mg Injectable Boitc de 2 Ampoules 3ML 


15,90 


15,90 


10,5 


9,90 


DIFAL 75 mg Injectable Boite de 5 Ampoules 3ML 


39,80 


39,80 


26,3 


24,80 


DIFFERINE 0,001 Creme Tube de 30g 


102,00 


72,50 


67,45 


45,20 



Nom du Medicament 


Prix Public Maroc 
en Ttifhatrt avant 

rċvision 


Prix Public de 
apràa reviaion 


Prbr Hdpltal en 

ULTHdlll jlvSUli 

revision 


Pri* Hdpitai en 
ijirriarn apcC9 
revision 
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DIFFERINE 0,001 GelTube de 30g 


111,10 


66,00 


73,45 


41,10 


DIFFU-K 600 mg Gelule Boite de 40 


33,30 


33,30 


22,0 


20,70 


DTFLUCAN 150 mg Gelule Boite de 1 


89,00 


57,50 


58,9 


35,80 


DTFLUCAN 150 mg Geluie Boite de 4 


295,00 


188,70 


195,1 


117,60 


DIFLUCAN 50 mg Gelule BoJte de 7 


300,00 


180,90 


198,4 


112,70 


DIFRAREL 100 mg Comprime enrobe Bofre de 20 


36,00 


36,00 


23,8 


22,40 


DIFRAREL E 50 mg/50 mg Comprime enrobe Boite de 24 


35,30 


35,30 


23,3 


22,00 


DIGERVIN 20 mgCornprime Boite de 10 


35,00 


35,00 


23,1 


21,80 


DIGERVIN 20 mg Comprimċ Boite de 20 


65,00 


65,00 


43,0 


40,50 


DlGERVTN40mgComprimeBoLte de 10 


65,00 


65,00 


43,0 


40,50 


DIGEST 100 mg Comprime Boite de 20 


26,50 


26^0 


17,5 


16,50 


DIGEST 4-8mg/ml granules pour Suspension buvable Flacon de 250 ml 


26,50 


26,50 


17,5 


16,50 


DIGESTINE 16 mg Gelule Boire de 30 


46,00 


46,00 


30,4 


28,70 


DIGOXINE NATIVELLE 0,25 mg Comprime Boite de 30 


25,00 


25,00 


16,5 


16,50 


DIGOXINE NATIVELLE 5% Solute buvable Fiaccon de 60 ml 


22,60 


22,60 


14,9 


14,10 


DI-HYDAN 100 mg Comprime Boite de 60 


40,00 


40,00 


26,5 


24,90 


DI-INDO 100 mg Suppositoire Boite de 10 


60,40 


60,40 


39,9 


37,60 


DI-INDO 25 mg Comprime dispersible Boite de 30 


64,50 


64,50 


42,7 


40,20 


DI-INDO 25 mg Comprime effervescent Boite de 30 


65,00 


65,00 


43,0 


40,50 


DI-INDO 25 mg Geluk Boite de 30 


67,60 


67,60 


44,7 


42,10 


DI-INDO 50 mg Comprime dispersible Boite de 1 5 


53,00 


53,00 


35,0 


33 P 00 


DI-INDO 50 mg Comprime effervescent Boite de 15 


58,00 


58,00 


38,4 


36,10 


DI-INDO 50 mgSuppositoireBoite de 10 


52,00 


52,00 


34,4 


32,40 


DILATOR ^mg/^Smi SolutioD pour inhalation Bohedc 10 recipients de 2,5 ml 


48,00 


41,20 


31,7 


25,70 


DILATOR 2,5rng/2,5ml Soluu'oti pour inhalation Boite de 20 reeipients de 2,5 ml 




73,40 


60,0 


45,90 


DILATOR l^rng/lfiml Soiuu'on pour inhaiation Boite de 60 reeipients de 2,5 ml 




167,40 


170,0 


104,60 



Nom du Medicamcnt 
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rċvision 
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DILATOR EcoSpray lGGug/dose Suspension pour inhalation + NEO-HALER. Flacon de 300 doses 


65,00 


65,00 


43,0 


40,60 


DILATOR EcoSpray 100^g/dose Suspension pour inhaktion Flacon de 300 doses 


55,00 


55,00 


36,4 


34,40 


DILÀTREND 25 mg Comprime Boite. ck 30 


194,45 


152,50 


128,6 


95,30 


DlLÀTREND 6,25 mgComprime Boite de 30 


83,65 


73,50 


55,3 


45,90 


DILOVAC 25 mg Comprime secable Bufte de 30 


72,80 


72,8» 


4S,1 


45,50 


DILOVAC 6,25 mg Comprime secable Boire de 30 


31,20 


31,20 


20,6 


19,50 


DILRENE LP 300 tng Gelule Boite de 30 


139,20 


139,20 


92,1 


87,00 


DIMÀZOL 10 m g Comprime Boite de 50 


48,00 


48,00 


31,7 


29,90 


DIMETANE EXPECTORANT Adulte Sirop Flacon de 150 ml 


17,50 


17,50 


11,6 


10,90 


DIMETÀNE EXPECTORANT Enfant Sirop Flacorà de 125 ml 


11,40 


11,40 


7 3 5 


7,10 


DINEX lOOmg Comprime pour Suspension buvable Boite de 60 


204,10 


204,00 


135,0 


127,60 


DIOVENOR 300 mg Comprime pellicule Boite de 15 


35,60 


35,60 


23,5 


22,20 


DIOVENOR 600 mg Comprime pellicule Boite de 30 


133,60 


133,60 


88,4 


83,20 


DIPICOR 10 rng Comprime Boite de 30 


110,00 


106,00 


72,8 


66,20 


DIPICOR 10 mgComprime Boite de 60 


198,00 


186,50 


13 UO 


116,60 


DIPICOR 5 mg Comprime Boite de 30 


55,00 


55,00 


36,4 


34,40 


DIPICOR 5 mg Comprime Boite de 60 


99,00 


99,00 


65,5 


61,90 


DIPREZAR 50 mg/ 12,5 mg Comprimċ pellkule Boite de 28 


126,00 


126,00 


83,3 


78,70 


DIPREZAR FORT 100 mg / 25 mg Comprime pellicule BoitedeŻS 


231,00 


231,00 


152,8 


144,40 


DIPRIVAN 200 mg/20 ml Ernulsion injectable en IV Boite de 5 Ampoules de 20 ml 


353,00 


351,00 


233,5 


232,00 


DIPRIVAN 500 mg/50 ml ErWsiort injectable en IV Boite de 1 Seringue prcremplie de 50 ml 


314,90 


289,00 


208,3 


180,70 


DIPROLENE 0,05% Creme Tube de 15g 


23,90 


23,90 


15,8 


14,90 


DIPROLENE 0,05% Pomimde Tube de 15g 


23,90 


23,90 


15,8 


14,90 


DIPROSALIC 0,05% Pommade Tube de 30 g 


37,60 


37,60 


24,9 


23,40 


DIPROSALIC 0,064 g/2 g Lotion Tubede 30 g 


41,90 


41,90 


27,7 


26,10 


DIPROSONE 0,05% Creme Tube de 1 5 g 


17,35 


17,30 


11,5 


10,80 



Nom du Medicament 


Ptix Public Maroc 
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aprċs rdvisian 
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DIPROSONE 0,05% Creme Tube dc 30 g 


32,50 


32,50 


21,5 


20,20 


DIPROSONE 0,05% PommadeTube de 15 g 


24,25 


24,20 


16,0 


15,10 


DIPKOSONE 0,05% Pummade Tube dc 30 g 


32,50 


32,50 


21,5 


20,20 


DJPUOSTENE 0,643/0,263g Suspension pour perfusion intraveineuse Boite de 1 seringue pre remplie de lrnl et 2 aiguilks 


62,30 


56,60 


41,2 


35,20 


DISORLON 20rngGeluieLPBoitede60 


47,25 


47,20 


31,2 


29,50 


DISPAMOX 1 g Comprime dispersible Boite de 14 


71,40 


68,60 


47,2 


42,70 


DISPAMOX 1 g Comprime dispersible Boite de 24 


98,90 


98,90 


65,4 


61,60 


DISPAMOX 125 fflg Poudre pour suspension buvable Flacon de 100 ml 


26,50 


25,40 


17,5 


15,80 


DISPAMOX 125 mg Poudre pour suspension buvable Flacon de 60 ml 


12,60 


12,60 


8,3 


7,80 


DISPAMOX 250 mg Poudre pour suspension buvabie Flaċon de 60 ml 


18,00 


18,00 


11,9 


11^20 


DISPAMOX 250 mg Poudre pour suspeiision buvable Flacon de 100 ml 


33,65 


33,60 


22,2 


21,00 


DISFAMOX 500 mg Comprime dispersible Boire de 1 2 




34,60 


31,7 


21,50 


DISPAMOX 500 mg Poudre pour suspension buvabJe Fkcon de 100 ml 


52,00 


52,00 


34,4 


32,40 


DISFAMOX 500 mg Poudre pour suspension buvable Flacon de 60 ml 


28,00 


28,00 


18,5 


17,40 


DITROPAN 5 mg Comprime secable Boite de 60 


76,85 


66,30 


50,8 


41,30 


DlUREX20mgComprime Bolre de 20 


68,80 


68,80 


45,5 


43,00 


DITJRIMAT 1,5 mgCompriniepellicules à lib- Prolong Boite de 30 


32,50 


32,50 


21,5 


20,30 


DIURIMAT 2,5 mg Comprime Boite de 30 


52,00 


52,00 


34,4 


32,50 


DIVARTUS 20 mg Compnme pellicule secable Boite de 14 


98,00 


83,70 


64,8 


52,10 


DIYARJUS 20 mg Comprime pellicule secable Boite de 28 


190,00 


147,20 


125,7 


91,70 


DIVTDO 75mg Gelule à Hberation hiphaSique Boite de 10 


29,20 


29,20 


19,3 


18,20 


DIVIDO 75mg Gelule à liberatiori biphasique Boite de 20 


52,20 


52,20 


34,5 


32,50 


DOBUTAMJNE ÀGUETTANT 250 mg/20 ml LYOPHILISAT Boite de 10 flacons 


1 810,00 


1463,00 


1 197,3 


1197,00 


DOBUTAMINE ÀGUETTÀNT 250 mg/20 ml Solution pour perfusion Boire de 10 anipoules de 20ml 


806,60 


802,00 


533,6 


533,00 


DOBUTAMNE MYLAN 250 mg/20 ml Solution à diluer pour perfusion Boire de 10 flacons 


1 810,00 


14*3,00 


1 197,3 


1 197,00 


DOBUTREX 250 mg / 20 ml Solutjon injectable FLacon de 20 rnl 


221,90 


221,00 


146,8 


138,70 



Nom du Medicamefit 



DOCETAXEL COOPER 20mg Soludon Injectable pour perfusion Boitc de 1 flacon de 0,5 ml 



DOCETAXEL COOPER SQrng Solution Injecrable pour perfusion Boite de 1 flacon de 2 ml 



DQCETAXEL HOSPIRA lOmg/ml Solution à diluer pour perfusion Flacon de 16ml ou 160mg 



DOCETAXEL HOSPIRA lOrng/ ml Solution à diluer pour perfusion Flacon de 2ml ou 20mg 



DOCETÀXEL HOSPIRA lOmg/ml Solution à diluer pour perfusion Flacon de Sml ou 80mg 



DOCEWIN 20 mg/Ġ ( 5 ml Solution à diluer pour perfusion Boite de 1 Solution : FL/0,5 ml Solvant ; FL/1,5 ml 



DOCEWIN 80 mg/2nil Solution à diluer pour perfusion Boitede 1 Solurjon ; FL/2 ml Solvam : FL/6 ral 



DOGMATIL ( 5g/lODml Soluuon buvable Boite d'un Flaton de 125 ml 



DOGMATIL 100 mg/2 ml Solution injectable Boite de 6 ampoules 



DOGMATIL 200 mg Comprime secable Boite de 12 



DOGMATIL 50 mg Gelule Boite de 20 



DOLAMINE 400 mg/25 mg/5 mg Comprime secable Bo-ke de 20 



DOLGIT 5% Creme Tube de 50g 



Pfix Public Maioc 
en Dirham avant 
rivisioh 



846 5 60 



3 386,20 



Prix Fublic de 
Yente en Dirbam 
apres reriaion 



842,00 



2 575,00 



Prix Hopitsl en 
Dirham avant 
r£vision 



560,0 



2 240,0 



Prix Hàpital «n 
Dirham aprea 
rċvision 



560,00 



2 239,00 




DOLI PEDIATRIQUE 3% Solution buvable Flaccon de 90 ml 



DOLJPRANE 1 00 mg Suppositoire Bohe de 10 



DOZJPRANE 1 g Comprime effervescent secable Brite de 8 



DOLIPRANE 1 g Comprime secable Boite de 1 



DOLIPRANE 100 mg Sachet Boite de 12 



DOLIPRANE 150 mg Sachet Boite de 12 



DOLIPRANE 150 mg Suppositoire Boke de 10 



DOLIPRANE 200 mg Sachet Boite de 12 



DOLIPRANE 200 mg Suppositoire Boite de 10 



DOLIPRANE 300 mg Sachet Boite de 12 



DOLIPRANE 300 mg Suppositoire Boite de 10 



DOLIPRANE 500 mg Comprime effervescent Boite de 1 6 



DOLJPRANE 500 mg Comprime omdispersible Boite de 1 2 



Nom du Medicament 
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DOIJPRANE 500 mg Comprime secabie Boite de 20 


10,30 


10,30 


Ġ r 8 


6,40 


DOLJPRANE 500 mg Gelule BoSte de 16 


15,30 


15^0 


10,1 


9,50 


DOLIPRANE 500 rngSachet Boite de 12 


14,40 


14,40 


9,5 


9,00 


DOLIPRANE ADULTE 1 g Suppositoire Boite de 10 


14,40 


14,40 


9,5 


9,00 


DOLIPRANE VITAMINE C 500 mg /150mg Comprime effervescent Boitedel6 


18,00 


18,00 


11,9 


11,20 


DOLIRHUME 500mg/30mg Comprime Boite de 16 


18,35 


13,30 


12,1 


11,40 


DOLMAX FT 125mg Comprime dispersible BoJte de 12 


14,00 


14,00 


9,3 


8,70 


DOLMAX FT 500mg Comprime orodispersible Boite de 12 


16,00 


16,00 


10,6 


10,00 


DOLMAX FT 500mg Comprime orodispersible Boite de 20 


26,70 


26,70 


17,7 


16,60 


DOLOSTOP 100 rng Poudrc pour suspension buvable Boite de 12 sachcts 


8,00 


8,00 


5,3 


5,00 


DOLOSTOP 1 00 tng Poutlre pour suspension buvabie Boite de 24 sacheis 


14,10 


14,10 


9,3 


8,80 


DOLOSTOP 1 00 mg Suppositoitx Boite de 10 


8,00 


&,00 


5,3 


5,00 


DOLOSTOP 1 00 mg Suppositoire Boite de 100 




51,70 


32,3 


32,20 


DOLOSTOPlOOOmgComprimeBoitede S 


10,60 


10,60 


7,0 


6,60 


DOLOSTOP 1 50 mg Poudre pour suspension buvable Boite de 12 sachets 


9,00 


9,00 


5,9 


5,60 


DOLOSTOP 1 50 mg Poudre pour suspension buvable Boite de 24 sachets 


15,80 


15,80 


10,4 


9,80 


DOLOSTOP 1 50 mg Suppositoire Boite de 1 


9,00 


9,00 


5,9 




DOLOSTOP 150 mg Suppositoire Boite de 100 




53,30 


33,3 


33,20 


DOLOSTOP 200 mg Poudre pour suspension bavable Boite de 12 sachets 


11,20 


11,20 


7,4 


7,00 


DOLOSTOP 200 mg Poudre pour suspension buvable Boite de 24 sachets 


19,70 


19,70 


13,0 


12,30 


DOLOSTOP 200 mg Suppositoire Bdte de 10 


10,20 


10,20 


6,7 


6,40 


DOLOSTOP 200 mg Suppositoire Boite de 100 




54,90 


34,3 


34,20 


DOLOSTOP500mgComprimċBoitcdc 20 


10,25 


10,20 


6,8 


6,40 


DOLOSTOP 80 mg Supposiroire Boite de 10 


9,70 


9,70 


6,4 


6,00 


DOLOSTOP PEDIATRIQUE 2,40% Solurion buvabk Flacon de 60 ml 


n,zo 


12,20 


B,l 


7,60 


DOLOSTOP PEDIATRIQUE 2,40% Solurion buvable Fiacon de 90 ml 


16,60 


16,60 


11,0 


10,30 
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DOMPELTUM 10 mg Compiimċ pellkule Boire de 20 


20,60 


20,60 


13,6 


12,80 


DOMPELIUM Img/ml Suspension buvable Flacon dc 200 ml 


24,50 


24,50 


16,2 


15,30 


DONA 1500 tng Poudre pour solution oral Boire de 30 sachets 


139,00 


139,00 


91,9 


86,60 


DONTOGYL 750000 UI/125 mg Compiime pellicule Boite de 30 


77,00 


77,00 


50,9 


48,00 


DONTOMYCINE 1,5 M.UI Comprime pelljcule Boire de 16 


49,50 


49,50 


32,7 


30,80 


D ONTOMYC EN E 3 M.UI Comprime peuicule Boite de 1 


69,50 


69,50 


46,0 


43,30 


DONZEP 10 mg Comprirne pelliculċ Boite de 28 


509,00 


506,00 


336,7 


335,00 


DONZEP 5 mg Comprime pellicule Boite de 28 


329,60 


328,00 


218,0 


217,00 


DOPAMINE PIERRE FABRE 200 mg/5 m] Solution injecrable pour perfusion Boite de 20 Ampoules de 5 ml 


737,00 


733,00 


487,5 


487,00 


DOPAMINE PIERRE FABRE 50 mg/t ml Solution injectabk en IV Boite de 50 Ampoule de 1 ml 


521,40 


519,00 


344,9 


344,00 


DOPEZIL RANBAXY 10 mg Comprime pellicule Boite de 2S 


509,00 


506,00 


336,7 


335,00 


DOPEZIL RANBAXY 5 mg Comprime pellicule Boite dc 28 


329,60 


323,00 


218,0 


217,00 


DORMICUM 5 mg/ 5 ml Solution injectable Boite de 10 ampoules de 5 ml 




194,80 


128,2 


121,40 


DOSTINEX 0,5 mg Comprime Boite de 2 en flacon verre 


231,00 


156,60 


152,8 


97 3 60 


DOSTINEX 0,5 mg Comprime Boite de S en flacon verre 


731,90 


401,00 


484,1 


266,00 


DOTAREM 0,5 mmol/ml Solution injectable Boite de 1 Flacon de 10 ml 


652,70 


572,00 


431,8 


379,00 


DOTAREM 0,5 mmol/ml Solution injectable Boite de 1 Flacon de 15 ml 


1 059,90 


836,00 


701,1 


554,00 


DOTAREM 0,5 mmol/ml Solution injectable Boite de 1 Flacon de 20 ml 


1 242,60 


1048,00 


822,0 


746,00 


DOUCIA PLUS 27% Pommade Tube de 30 g 65 g 


10,95 


10,90 


7,2 


6,80 


DOUCIA PLUS 27% Pommade Tube de 65 g 


18,15 


18,10 


12,0 


11,30 


DOXICAN 20 mg Gelule Boite de 10 


60,65 


44,00 


40,1 


27,40 


DOXICAN 20 mg Gelule Boire de 20 


119,00 


77,50 


78,7 


48,30 


DOXICAN 20 mg Suppositoirc Boiie de 6 


40,00 


40,00 


26,5 


24,90 


DOXORUBICINE COOPER lOmg/lOml Lyophilisat pourusage parenteral Boite de 1/lOml 


93,00 


93,00 


61,5 


58,10 


DOXORUBICINE COOPER 50mg/50ml Lyophilisat pour usage parenteral Bo-ite de l /50ml 


431,00 


429,00 


285,1 


285,00 


DOXORUBICINE EBEWE 2 rng/ml Solution injectable pour perfusion Flacon de 25 ml 


315,00 


313,00 


208,95 


208,00 
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DOXORUBICINE EBEWE 2 mg/ml Solution injeaable poai perfusion Flacon de 5 ml 


74,00 


74,00 


48,9 


46,20 


DOXYL 1 00 mg gelule Boke de 1 


30,60 


30,60 


20,2 


19,10 


DOXYL 100 mggeluk Boite tte 5 


16,30 


16,30 


10,8 


10,20 


DOXYMYCTNE 100 mg Comprime dispersible Boite de 10 


42,00 


42,00 


27,8 


26,20 


PQXYMYCINE 100 mg Comprime dispersible Boire de 30 


110,00 


110,00 


72.8 


68,50 


DOXYMYCINE 200 mg Comprime dispersible Boite de 10 


70,00 


70,00 


46,3 


43,60 


DRAMAMINE 50 mg Comprimċ BOITE DE 10 COMPRIMES 


8,70 


7,50 


5,7 


4,70 


DRILL Expectorant Adulte 5% Sirop Flacort de 150ml 


27,30 


27,30 


18,0 


17,00 


DRILL Expectorant Aduite ss sucre 5% Solution buvable Flacon de 150ml 


25,50 


25,50 


16,9 


15,90 


DRILL toux seche Adulte 15 mg/5mi Sirop Flacon de 150ml 


25,00 


25,00 


16,5 


15,60 


DRILL toux seche Enfant 5mg/5ml Sirop Flacon de 150ml 


16,30 


16,30 


10,8 


10,20 


D-RUBICIN 10mg/10 mlPoudrepuur usage parenteral Buite unitaire 


95,50 


95,30 


63,0 


59,60 


D-RUBICIN 50mg/50 ml Poudre pour usage parenteral Boke unitaire 


414,00 


412,00 


273,9 


273,00 


DUAC6,67%/l,2S%gel tubedc25g 


197,00 


197,00 


130,3 


122,70 


DULASTAN 500mg/2mg Comprirne secable Boite de 20 


37,00 


37,00 


24,5 


23,00 


DULTAVAX 1 Dose vnjeetable Boite d'une seringue d'une dos.e 


127,00 


127,00 


84,0 


79,10 


DUOFILM 16,7 g/16 5 7 g Solution pour applicarion locale Flacon de 15 ml 


66,40 


66,40 


43,9 


41,40 


DUOTRAV 40ug/ml+5mg/ml Collyre en solution Flacon de 2,5ml eo sachet 


255,00 


255,00 


168,7 


158,90 


DUOVTR 1 50mg/300mg Comprime pelWe Boite de 60 


166,30 


166,30 


110,0 


103,90 


DUOVTR N 150mg//300mg//200mg Comprime pdlicule Bolte de 30 


241,90 


241,00 


160,0 


151,20 


DUOXOL 500/2 mg Comprime seable Boite de 20 


37,00 


37,00 


24,5 


23,00 


DUPHALAC 0,665 Solution buvable Boite de 1 Flacon de 200 ml 


49,35 


45,40 


32,6 


28,30 


DUPHALAC 10 g /15 ml Solution buvabk Boite de 20 Sachets-dose 


71,40 


71,40 


47,2 


44,50 


DUPHASTON 10 mg Comprime peUicule Boite de 10 


47,75 


47,70 


31,6 


29,70 


DUPHASTON 10 mg Comprime pelJicule Boite de 20 


90,85 


90,80 


60,1 


56,60 


DUPLAMOX 3000mg/48mg Poudre pour Suspension orale Flacon 60 mi 


46,40 


46,40 


30,7 


2S,90 
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DUPLAMOX 500 mg / 8 mg Geluk Boite de 12 


Ġ8,45 


68,40 


45,3 


42,60 


DURESAN 20 mg/2 ml injectable Boite de d'l ampoules injectable A 2 ml 


5,60 


5,60 


3,7 


3,50 


DURESAN 40 mg Comprime Boite de 20 


18,35 


18,30 


12,1 


11,50 


DUROGESIC 100 jjg/h Disposidf transdernikjue Boite de 5 Sachets 


1 660,00 


342,00 


1 098,1 


557,00 


DUROGESIC 12 pgfh Dispositif emulsion dermique Boitede 5 Saehets 


201,90 


167,50 


133,5 


104,40 


DUROGESIC 25 ^g/h Disposiàf transdermique Boitede 5 Sachets 


446,40 


269,00 


295,3 


168,20 


DUROGESIC 50 pg/h Dispositif trajisdermique Boite de 5 Sichets 


776,00 


459,00 


513.3 


304,00 


DUROGESIC 75 fjg/h Dispnsitif transdermique Boiie de 5 Sachets 


1 080,00 


671,00 


714,4 


444,00 


DUROS 500 mg Comprime à ctoquer oa à sucer Bofre de 30 


42,00 


42,00 


27,75 


26,20 


DUSPATALIN 200 mg Gelule Boite de 20 


54,05 


54,00 


35,7 


33,70 


DYNASTAT20mgInjectable BOITEDE10 FLACON 




872,00 


580,0 


578,00 


DYNASTAT 40 mg Injeetable BOITR D 1 FLACON 


90 5 QO 


90,00 


59,5 


56,10 


DYNASTAT 40 mg Poudre pour solution injectable BOITE DE 10 FLACON 




97&,0Q 


650,0 


647,00 


DYSPORT 500 UNITE5 speywood Poudre pour Solution injectable Bcite de 1 Flacon de 3 ml 




3 OOft.00 


2 979,2 


2 648,00 


DYSPORT 500 UNITES speywood Poudre pour Solua'on injectable Boite de 2 Flacon de 3 ml 


10 163,80 


4 003,00 


6 723,3 


3 669,00 


EAU P.P.I 10 rnl Injcctabic BoitedeiOO 




244,00 


153,0 


152,50 


EAU P.P.I 5 ml Injectable Boite de 100 




212,00 


132,6 


132,20 


EAU POUR PREPARATIONS Solurion Injectabie , Ampoule InjeetaUe 10 ml Boite de 50 


36,50 


36,50 


24,1 


22,70 


EBETAXEL 30 mg/ 5 tnl Solution à diluer pour perfusion Flacon de 5 ml 


593,30 


590,00 


392,5 


392,00 


EBETAXEL 300 mg/ 50 ml Soluàon à diluer pour perfusion Fkcon 50 ml 


5 670,00 


4 043,00 


3 750,7 


3 750,00 


EBETAXEL 100 mg/ 16,7ml Solution à diluer pour perfusion Flacon de 16,7 ml 


1 966,00 


1563,00 


1 300,5 


1 300,00 


EBETAXEL 150 mg/ 25 ml Solution i dilu-er pour perfuston Flacon de 25 rnl 


2 984,00 


2 317,00 


1 973,9 


1 973,00 


ECLARAN 10 g Gel pour application cutanee Bofre de 1 Tube de 45 g 


31,45 


31,40 


20,8 


19,60 


ECLARAN 5 g Gel pour applicarion cutanee Boite de 1 Tube de 45 g 


31,45 


31,40 


20,8 


19,60 


EFAVIR 200 mg Gelule Boite de 30 


60,50 


60 } 50 


40,0 


37,80 


EFAVIR 600 mg Cumprirne pellicule Boite de 30 


136,10 


136,10 


90,0 


85,10 
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EFDOL 200 mg Suppositoirc Boite de 10 


10,20 


10,20 




6,40 


EFDOL 350 mg Suppositoire Bolte de 10 


10,20 


10,20 


6,7 


6,40 


EFDOL 80 mg Suppositoirc Boite de 10 


8,70 


8,70 


5,7 


5,40 


EFDOL CAFEINE 500 mg/50mg Comprime Boite de 20 


14,80 


14,80 


9fi 


9,20 


EFFERALGAN 3% Pediamque Solurion Buvabk Flacon de 90 ml 


18,80 


18,80 


12,4 


11,70 


EFFERALGAN 500 mg Comprime effervescent Botte de 1 Ġ 


15,90 


15,90 


10,5 


9,90 


EFFERALGAN Vitamine C 330 rng du 200 mg Comprime effervescent Boice de 20 


20,20 


17,70 


13,4 


11,00 


EFFEXOR 50 mg Camprtme - Boite de 30 


163,00 


106,70 


107,8 


66,50 


EFFEXORLP 37,5 mg Gelule àuberauon prolongee Boke de 30 


182,00 


179,30 


120,4 


111,70 


EFFEXOR LP 75 mg Gelule à Jiberarioc prolocgee Boite de 30 


221,00 


213,00 


146,2 


133,20 


EFFICORT HYDROPHTLE 0,00127 CremeTube de 30g 


43,10 


40,50 


28,5 


25,20 


EFFICORT LIPOPHILE 0,00127 Creme Tubc dc 30g 


43,10 


37,80 


28,5 


23,60 


EFFrPRED lmg/lml Solution buvable Flacon 50 ml 


21,60 


21,60 


14,3 


13,50 


EFFIPRED 20 mg Comprimc effervescent Boke de 20 


64,70 


58,40 


42,8 


36,50 


EFFIPRED 5 mg Comprirne effervescent Boite de 30 


28,00 


28,00 


18,5 


17,50 


EFICAL 1000 mg Poudre en sachet Bofa de 30 


116,35 


116,30 


77,0 


72,50 


EFICAL 500 rng Poudre en sachet Boite de 30 


65,60 


65,60 


43,4 


40,90 


EFICAL Àmpoule buvable Boite de 30 ampoules 


59,95 


59,90 


39,6 


37,30 


EFICAL Sirop Flacon de 150 ml 


29,05 


29,00 


19,2 


18,10 


EFICAL lg Ampoule buvable Boite de 10 ampoules 


25,20 


25,20 


16.7 


15,70 


EFITAC lSOrng Comprime effervescent Boite de 10 


42,60 


42,60 


28,2 


26,50 


EFITAC 150mg Comprime effervescent Boite de 20 


76,00 


76,00 


50,3 


47,30 


EFITAC 300mg Comprirne effervescent Bolte de 10 


80,00 


80,00 


52,9 


49,80 


EFITAC 75mg Comprime effervescent Boite de 14 


41,00 


41,00 


27,1 


25,50 


EFORTIL 0,75 mg Soiutc buvabk Flaccon de dc 30 ml 


30,25 


30,20 


20,0 


18,90 


ELEBLOC 1% CoUyre Flacon de 5 ml 


37,90 


37,90 


25,1 


23,60 
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ELEBLOC 2% Collyre Flacon de 5 ml 


40,30 


40,30 


26,6 


25,10 


ELLAONE 30 mg Comprime Boite de 1 


215,00 


215,00 


142,2 


134,00 


E LLEÀCN ELLE 2mg/0,Q35mg comprinie Boite de 21 


36,50 


36,50 


24,1 


22,70 


ELOKVA 100 [jgSolutioii injectarjle Boite de 1 senngue pre remplie de0,5ml et 1 aiguille 


8 719,00 


6 030,00 


5 767,6 


5 749,00 


ELONVA 150 ^igSolution injectable Boite de 1 seringue pre remplie de0 a 5ml et 1 aiguille 


8 719,00 


6 030,00 


5 767,6 


5 749,00 


ELOXÀTTNE 5mg/ml Lyophilisat Flacon de 36 ml à 50mg comportant de lyophylisat 


3 197,00 


1203,00 


2 114,8 


929,00 


ELOXATINE 5mg/ ml Lyophilisat Flacon de 50 mi à lOOmg comportant de lyophylisat 


6 334,00 


2 206,00 


4189,9 


1 859,00 


ELOXATINE 5mg/ml Solution pour perfusion Boite d'un Flacon de 10 ml comportant 50 mg de lyophilisat 




1 203,00 


2 205,2 


929,00 


ELOXATTNE 5mg/mJ Solution pour perfusion Boire d'un Fiacon de 20 ml comportant 100 mg de lyophilisat 




2 206,00 


4 420,7 


1 859,00 


ELOXATINE 5mg/ ml Solution pour perfusion Boite d'un Flacon de 40 ml 




2 382,00 


8 490,5 


2 555,00 


ELTATR INHALER 100 u.g/dose Suspension pour inhalation FJacon de 200 doses 


117,00 


117,00 


77,4 


73,10 


ELTAIR INHALER 200 ^ig/dose Suspension pour inhalation Flacon dc 200 doses 


234,00 


234,00 


154,8 


146,20 


ELUDRlL0,05g/0,015gCollutoireBoite de 1 Flaconde 55 ml 


22,70 


22 s 70 


15,0 


14,10 


ELUDRIL O,5ml/0,5g Solutio-n pour bain de bouchc Boite <k 1 Flacon dc 90 ml 


17,75 


17,70 


11,7 


11,10 


ELVORINE 100 mg / 10 ml Solution injectabie Boite de l Flacon 


195,00 


195,00 


129,0 


121,50 


ELVOtUNE 175 mg /17,5 ml Solution iojcctable Boite de 1 Flacon 


340,00 


338,00 


224,9 


224,00 


ELVORJNE 25 mg /2,5 ml Solution injectable Boite de 1 Flacon 


52,00 


52,00 


34,4 


32,40 


ELVORJNE 50 mg /5 ml Solurion injectable Boite de 1 Haco-n 


100,00 


100,00 


66,1 


62,30 


EM 142 142mmoles/litre solute concenrre acetate pour. heniodialyse Bidon de 5 lirres 




83 3 20 


52,0 


52,00 


EM 39 solute coneentre pour hemodialyse Bidon de 5 litres 




73,60 


46,0 


46,00 


EM 59 59mmoles/utres solute concentre bicatbonate pour hemodialyse Bidon de 5 litfes 




73,60 


46,0 


46,00 


EM 59 59mmoles/litTe5 solute concentre bicarbonare pour hernodialyse Bidon de 10 litres 




113,60 


71,0 


71,00 


EM 80 D2 solute concentri Acide Dextrose D2 pour hemodialyse Bidon de 5 litres 




80,00 


50,0 


50,00 


EM Dl solute concentre Àcide Dextrose Dl pour hemodialyse Bidon de 5 litres 




78,40 


49,0 


49,00 


EMADINE 0,0005 Collyre Flacon de5 ml 


100,00 


100,00 


66,15 


62,30 


EMLA 5% Crerne Tube de 5 g 


89,00 


88,30 


58,9 


55,00 
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ENALAPRIL HYDRQCHLQROTHIAZIDE GT 20 mg/ 12,5 mg Comprime secable Boite de 20 


89,00 


47,60 


58,9 


29,70 


EN ALA PRI L/ HYDRO CHLO ROTHIA ZI D E GT 20 mg/12,5 mg Comprime secable Boite de 30 


127,00 


71,50 


84,0 


44,70 


ENAfSJTONE LP 1 1,25 mg Poudre pour suspension injecTabk à libcrarion prolonge-e Boite de 1 flacons dc 9 ml 


3 128,00 


2 410,00 


2 069,2 


2 069,00 


ENANTONE LP 3,75 mg Poudre pour suspension injectable à liberarion prolongee Boite de 1 flacons de 9 ml 


1 312,00 


1 143,00 


867,9 


867,00 


ENBREL 25 mg Solunon injectable Boite <fc 4 seringues 4- 8 rampons 




5 937,00 


5 970,2 


5 653,00 


ENCIFER 100mg/5ml Solution pour perfusion Boitedel ampoule de 5ml 


51,20 


61,20 


40,5 


38,10 


ENCORATE 200 rng comprime Boite de 40 


33,00 


33,00 


21,8 


20,60 


ENCORATE 500 mg comprime Boite de 40 


70,00 


70,00 


46,3 


43,60 


ENDOXAN 1 g Poudre pour preparation Injectable Boite de 1 flacon 


89,40 


89,40 


59,1 


55,90 


ENDOXAN 2Q0 mg Poudre pour preparation injectable I.V et perfusion Boite de 10 fheons 


184,30 


184,30 


121,9 


115,20 


ENDOXAN 50 mg Comprime enrobe Boite de 50 


87,20 


87,20 


57,7 


54,50 


ENDOXAN 500 mg Poudre pour prepflration Injectable boite de 1 flacon 


56,10 


56,10 


37,1 


35,10 


ENGERIX-B ADULTE 20 ug / 1ML SUSPENSION JNJECTABLE Boite de 1 seringue preremplie, 


180,00 


180,00 


119 5 1 


112,10 


ENGERIX-B PEDIATRIQUE 10 ug/ G,5ml SUSPENSION TNJECTABLE Boite de 1 seringue preremplie 


80,00 


80,00 


52,9 


49,80 


ENTERAL 200 mg Gelule Boite de 12 


15,80 


15,80 


10,4 


9,80 


ENTERAL 4,40% Suspeosion buvable Flacon 90 ml 


25,70 


25,70 


17,0 


16,00 


ENTEROGERMINA 2 milliards du 5ml Suspension oral Boite de 10 Flacons de 5 ml 


60,00 


60,00 


39,7 


37,40 


ENZYCARD 10 mg Comprime secable Boite de 30 


120,00 


120,00 


79,4 


75,00 


ENZYCARD 2,5 mg Compnme secable Boite de 30 


50,00 


50,00 


33,1 


31,20 


ENZYCARD 5 mg Comprime secable Boke de 30 


60,00 


60,00 


39,7 


37,50 


EOSINE PHARMA 20 g Solurion Flacon de 1 Litre 


70,15 


70,10 


46,4 


43,70 


EOSINE PHARMA 20 g Solution Flacon de 120 ml 


14,55 


14,50 


9,6 


9,10 


EOSINE PHARMA 20 g Solurion Flacoc de 30 ml 


6,15 


6,10 


4,1 


3,80 


EOSINE PHARMA 20 g Soiution Flacon de 60 ml 


9,50 


9,50 


6,3 


5,90 


EOSINE PHARMA 20 g Solution Fhcon de 90 ml 


12,10 


12,10 


8,0 


7,50 


EPHEDRINE AGUETTANT 3% soluie injectable Boite de 10 ampoules de lml 




179,80 


112,4 


112,00 



Nom du Medicament 
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r-ċvisian 
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Ventc en Dirtiam 
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EPHEDRINE AGUETTANT 30 mg/ml Soluàon injcctable Boite dc 5 ampoules de lml 


89,00 


89,00 


58,9 


55,40 


EPHEDRINE SOTHEMA 30mg/ml Solurion injectable rVBoite de 10 Ampoules 


118,00 


118,00 


78,0 


73,50 


EPHEDRYL Comprime Boite de 20 


17,25 


17,20 


11.4 


10,70 


EPHEDRYL Solution buvable Flacon de 1 00 rnl 


17,85 


17,80 


11,8 


11,10 


EPIDUOgel lmg/25mgGdTubecte30g 


146,60 


146,60 


97,0 


91,3» 


EPlLfiPTOL 20% Solution buvable 


44,15 


44,10 


29,2 


27,50 


EPILEPTOL 200 mg Comprimċ Boite dc 40 


37,00 


37,00 


24,5 


23,00 


EPILEPTOL S,76% Sirop 


46,25 


4fi,20 


30,6 


28,80 


EPILEPTOL 500 mg Comprime Boite de 40 


74,00 


74,00 


48,9 


46,10 


EPIRUBICINE EBEWE 2 mg/ml Solurion à diluer pour perrusion Flacon de 5 ml 


74,40 


74,40 


49,2 


46,50 


EPIRUBICINE EBEWE 2 mg/ml Solurion à diluer pour perfusLon Flacon de 25 ml 


326,80 


325,00 


216,2 


216,00 


EPIRUBICINE MYLAN 2mg/ml Solution poux perfusion Fkcon de 10mg/5ml 


74,40 


74,40 


49,2 


46,50 


EPIRUBICINE MYLAN 2mg/ml Solurion pour perfusion Fkcon de 50mg/25ml 


326,80 


325,00 


216,2 


216,00 


EPITOMAX 100 mg Comprimc pellicule Boitc dc 28 


450 5 0O 


340,00 


297,7 


225,00 


EPITOMAX 200 mg Comprime pellicule Boire de 28 


890,00 


843,00 


588,7 


558,00 


EPITOMAX 50 mg Comprime pellicule Boite de 28 


230,00 


172,50 


152,1 


107,50 


EPITOMAX 1 5 mg Gelule Boite de 28 


170,00 


99,60 


112,4 


62,00 


EPITOMAX 25 mg Gelule Boke de 28 


175,00 


108 3 30 


115,8 


67,50 


EPITOMAX 50 mg Gelule Boite de 28 


240,00 


182,70 


158,8 


113,80 


EPTVTR 10mg/m3 Solution buvable Flacon de 240ml 




532,00 


353,7 


353,00 


EPTVTR 150mg Comprime pellicole Boite de 60 




1 588,00 


1 32Ġ 5 Ġ 


1326,00 


EPOTIN 2000 UI solution pour usage parenteral Boite de 10 Flacons de 1 ml 


3 600,00 


2 741,00 


2 381,4 


2 373 t 00 


EPOTIN 4000 U.T solurion pour usage parenteral Boite de 10 Flacons de 1 ml 


6 200,00 


4 412,00 


4 101,3 


4 088,00 


EPREX 10 000 UI / ML Solurion injectable Boite de 6 Seringues preremplie de 0,3 ml 


2 474,10 


1 792,00 


1 636,6 


1 510,00 


EPREX 10 000 UI / ML Solution injectabie Boite de 6 Seringues preremplie dc 0,4 ml 


3 029,40 


2 374,00 


2 003,9 


1997,00 


EPREX 10 000 UI / ML Solution injectable Boite de 6 Seringues preremplie de 1 ml 


8 249,40 


5 419,00 


5 457,0 


5 122,00 



Nom du Medicament 


PrixPublic Maioc 
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Prix Public de 
Vente en Dirham 
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EPREX 2 000 UI/ML Solution injectable Pofre Serirjgue& preremplie de 0,5 ml 


824,90 


821,00 


545,7 


543,00 


EPREX 4 000 UI/ML Solution injectabk Boite de 6 Seringues preremplie de 0,5 ml 


1 649,70 


1381,00 


1 091 ,3 


1 087,00 


EQUANIL 400- mg/5ml Solunon injectable Boite de 10 Ampouies de 5 ml 


54,05 


54,00 


35,7 


33,70 


EQUORAL 100 mg Capsule Boite <fe 30 




1 110,00 


813,0 


810,00 


EQUORAL 100 mg Capsule Boite de 50 




1 638,00 


1 356,0 


1 351,00 


EQUORAL 100 mg/ml Soluċe buvable Fkcon 50 ml 




1 736,00 


2 210,0 


1 452,00 


EQUORAL 25 mg Capsule Boite de 30 




338,00 


253,0 


224,00 


EQUORAL 25 mg Capsule Boite de 50 




544,00 


402,0 


360,00 


EQUORAL 50 mg Capsule Boire de 30 




699,00 


465,0 


463,00 


EQUORAL 50 mg Capsde Boire de 50 




1 063,00 


775,0 


762,00 


ERA 50 mg Comprime peJlicule (Zerka) Boite de 1 


39,00 


39,00 


25,8 


24,30 


ERA 50 mg Comprime peJJicule (Zerka) Boite de 4 


149,00 


149,00 


98,6 


92,80 


ERACID 250 rng Comprime pellicule Boite de 14 


79,60 


79,60 


52,6 


49,60 


ERACID 500 rng Comprime peLlicule Boite de 14 


139,50 


139,50 


92,3 


86,90 


ERBITUX 5 mg/ml solution pour perfu-sion Boite d'l flacon de lOOml 




10 899,00 


10 808,0 


10 693,00 


ERBITUX 5 mg/ ml solution pour perfusion Boite d'l flacon de 20ml 




2 499,00 


2 161,0 


2161,00 


ERCEFURYL 200 mg Gelule Boite de 16 


23 5 70 


23,70 


15,7 


14,80 


ERCEFURYL 4% Suspension buvable Boite d'un Flacon de 90 ml 


30 5 60 


30,60 


20,2 


19,10 


ERECTOR 100 mg Comprime enrobe Boite de 1 


46,00 


46,00 


30,4 


28,70 


ERECTOR 100 mg Comprime enrobe Boite de 2 


81,00 


81,00 


53,6 


50,50 


ERECTOR 100 mg Cnmprime enrobe Boite de 4 


144,00 


144,00 


95,2 


89,70 


ERECTOR 25 mg Comprime enrobe Boite de 1 


25,00 


25,00 


16,5 


15,60 


ERECTOR 25 mg Comprime enrobe Boite de 2 


45,00 


45,00 


29,8 


28,00 


ERECTOR 25 mg Comprime enrobe Boite de 4 


80,00 


80,00 


52,9 


49,80 


ERECTOR 50 mg Comprime enrobe Boite dc 1 


27,00 


27,00 


17,9 


16,80 


ERECTOR 50 mg Comprime enrobe Boite dc 2 


49,00 


49,00 


32,4 


30,50 
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ERECTOR 50 mg Comprimċ enrobe Boite de 4 


87,00 


87,00 


57 5 5 


54,20 


ERGOGVL 200 000 UI Soluàon huileuse buvable et injectable Ampoule-bouteille de a 5ml 


12,00 


12,00 


1,9 


7,50 


ERIP-K4 150 mg/75 mg/400 mg /275 mg Comprimċ Boite dc 30 


115,00 


115,00 


76 5 J 


71,60 


ERLUS 2,5mg/5ml Sirop Flacoo de 100 ml 


36,20 


36,20 


23,9 


22,50 


ERLUS 2,5mg/5ml Sirop Flacon de 60 ml 


25,00 


25,00 


16,5 


15,60 


ERLUS 5mg Comprime pellicule Boite de 14 


41,80 


41,80 


27,-Ġ 


26,00 


ERLUS 5mg Comp-rime pellicule Boke de 28 


74,60 


74,60 


49,3 


46,50 


ERLUS SmgCompnme pelħcule Boiie de 7 


22,00 


22,00 


H,5 


13,70 


ERY 125 rng Saehet Boite de 24 


40,00 


40,00 


26,5 


24,90 


ERY 250 mg Sachet Boite de 24 


63,50 


63,50 


42,0 


39,60 


ERY 500 mg Comprime Boitc de 20 


90,50 


90,50 


59,9 


56,40 


ERYÀCNE 0,04 Gel Tube de 30 


66,30 


66,30 


43,85 


413 


ERYELUID 4% Solution Boite de 1 Flacon dc 100 ml 


79,25 


67,20 


52,4 


41,80 


ERYTHROCINE 500 mg Poudre orale Boite de 12 Sachets 


52,85 


47,60 


35,0 


29,70 


ERYTHROCINE 500 mg/5 rnl Granule pour suspension buvable Boite de 1 Flaeon de 60 ml 


42,55 


42,50 


28,1 


26,50 


ESAC 20 mg Micrograiiuks gastrcresistaiite cn gelule Boite de 14 


89,30 


88,30 


58,4 


55,00 


ESAC 20 mg Microgranules gastroresistants en gelule Boite de 28 


160,60 


160,60 


106,2 


100,10 


ESAC 20 mg Microgranules gastroresistants en gelule Boke de 7 


49,40 


49,40 


32,7 


30,80 


ESAC 40 mg Microgranules gastroresistants en gelule Boite de 14 


124,60 


124,60 


82,4 


77,60 


ESAC 40 mg Microgranules gastroresistants en gelule Bolte de 28 


226,60 


226,00 


149,9 


141,20 


ESAC 40 mg Microgranules gastroiesistants en gelule Bolte de 7 


69,&0 


69,80 


46,2 


43,50 


ESCODYNE Comprime Effervescent Boite de 10 


34,50 


34,50 


22,8 


21,50 


ESIDREX 25 mg Comprime Boite de 20 


30,60 


30,60 


20,2 


19,10 


ESMERON 50mg/5ml IV Solurion Injectable Boite de 1 flacons 


742,90 


739,00 


491,4 


489,00 


ESOMYK 150 mg Gelule Boite de 1 


14,40 


14,40 


9.5 


9,00 


ESOMYK 150 mg Gelule Boite de 4 


50,00 


50,00 


33,1 


31,10 



Nom du Medicament 


Priv Public Maroc 
en Dilham ayanl 
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Vente en Dirharn 
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ESOMYK 1 50 mg Geluk Boite de 8 


88,00 


88,00 


58,2 


54,80 


ESOMYK 50 mg Gelule Boite de 7 


49,40 


49,40 


32,7 


30,80 


ESTRACYT 140 mg Gelule Fkcon de 100 


1 827,20 


1 471,00 


1 208,7 


1 206,00 


ESTRAPATCH. 40|jg/24heures Dispositif transdermique (Patch) en Sachet Boite de 4 Sachets 


55,50 


95,50 


63,2 


59,50 


ESTRAPATCH 60|jg/24heures Dispositif transderrnique (Patch) en SachetBoite de 4 Sachets 


95,50 


95,50 


63,2 


59,50 


ESTRAPATCH 8D|_ig/24h.eures Dispositif transdermique (Patch) en Saehet Boite de 4 Sachets 


95,50 


95,50 


63,2 


59,50 


ESTREVA 0,10% Gel Boite de 1 Tube de 50 g 


76,00 


60,90 


50,3 


37,90 


ESTROFEM 2 mg Comprime pellkrule sous distributeur joumalier Boite de 28 


95,90 


60,10 


63,4 


37,50 


ETHAM 500 rog Comprime Boite de 50 


71,90 


71,90 


47,6 


44,80 


ETHAMBUTOL PHARMA 500 mg Comprime Boitc de 20 


35,70 


35*70 


23,6 


22,20 


ETHAMBUTOL PHARMA 5 400 mg comprime pellicule Boite de 20 


30,00 


30,00 


19,8 


18,70 


ETHIONAL 250 rng Comprime Boite de 40 


149,05 


149,00 


98,6 


92,90 


ETOPOSIDE Cooper 100 mg/5ml Solution Injectable Boite de 1 Flacon de 5 ml 


118,00 


118,00 


78,0 


73,70 


ETOPOSIDE Cooper 100 mg/5ml Solurion Injectable Bolte de 5 Flacon de 5 ml 




529,00 


352,0 


352,00 


ETOPOSIDE EBEWE 20 mg/ml Solution à diluer pour perfusion Flacon de 2,5 m3 


62,00 


62,00 


41,0 


38,70 


ETOPOSIDE EBEWE 20 mg/ml Solurion à diluer pour perfusion Flacon de 5 ml 


118,00 


118,00 


78,0 


73,70 


ETOPOSIDE MYLAN 20 mg/ml solution pour perfusion Boite de 10 flacons de 10 ml 




1 465,00 


1 200,0 


1200,00 


ETOPOSIDE MYLAN 20mg/ml solution pour perrusion Boite de 10 flacons de 5 ml 


1 111,10 


1013,00 


735,0 


734,00 


EUCALYPTINE LE BRUN 0,02135g/0,12200gSirop Boite de 1 FJacon de 125 ml 


19,25 


19,20 


12,7 


12,00 


EUCARBON 180 mg/25 mg/105 mg/25 mg Comprime Boite de 30 


32,00 


32,00 


21,2 


19,90 


EUCARBON 180mg/25 mg/105 mg/50 mg Comprime Boite de 100 


91,00 


91,00 


60,2 


56,70 


EULEXINE 250mg Comprime Boite de 30 


362,00 


283,00 


239,5 


188,40 


EUMOXOL 15mg/5ml (0,30 %) Solutton huvable Flacoa de 125 ml 


18,00 


18,00 


H,9 


11,20 


EUMOXOL 1 5mg/5ml (0,30 %) Solution buvable Flacon de 250 ml 


34,00 


34,00 


22,5 


21,20 


EUPANTOL 20 mg Comprime gastro resistant Boite de 28 


198,00 


198,00 


131,0 


123,40 


EUPANTOL 40 mg Comprime gastro reslstant Boite de 14 


198,00 


175,80 


131,0 


109,50 
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EUPHON 0,1 g/0,3 g Sirop Flacon de 150 ml 


2t,O0 


21,00 


13,9 


13,10 


EUPHYTOSE 1 Comprime enrobe Boite de 40 


25,80 


25,80 


17,1 


16,10 


EURONAC 5% Collyre Fkcon de 5 ml 


42,00 


42,00 


27,8 


26,20 


EUVAX B I0ng/0,5ml Suspension injectable Buite de 1 


56,00 


56,00 


37,0 


34,90 


EUVAX B I00ng/5ml Suspensioc injectable Boite de 1 




436,00 


290,2 


289,00 


EUVAX B 20ug/lml Suspension injectable Boite de 1 


117,00 


117,00 


77,4 


72,90 


EUVAX B 200ng/10mJ Suspension injectable Boite de 1 




741,00 


493,0 


491,00 


EXACYLO^Sg/Sml Solution injectable Boite de 5 ampoules 


44,40 


44,40 


29,4 


27,70 


EXÀCYL lg /lOml Solution buvable Bolte de 5 ampoules 


37,45 


37,40 


24,8 


23,30 


EXACYL 250 mg Comprirne pellicde Boite de 20 


28,35 


28,30 


18,7 


17,70 


EXACYL 500 mg Comprime pellicule Boite de 20 


53,25 


53,20 


35,2 


33,20 


EXELON PATCH 10 Patchs transdermiques Boite de 30 


1 025,00 


979,00 


678,0 


675,00 


EXELON PATCH 5 Patchs transdermiques Boite de 30 


916,00 


911,00 


605,9 


604,00 


EXFORGE JQmg/lĠQmg Comprime pellicule Boite de 14 


190,60 


190,60 


126,1 


119,10 


EXFORGE lOmg/lĠOmg Comprime pellicule Boite de 28 


363,10 


361,00 


240,2 


240,00 


EXFORGE 5mg/160mg Comprime pelJicule Boite de 14 


190,60 


190,60 


126,1 


119,10 


EXFORGE 5mg/l ĠOmg Comprime pelhcule Boite de 28 


363,10 


361,00 


240,2 


240,00 


EXFORGE 5mg/S0mg Comprime pellicule Boite de 1 4 


156,20 


156,20 


103,3 


97,60 


EXFORGE 5mg/80mg Compnme pellicule Boite de 28 


297,70 


296,00 


196,9 


196,90 


EXFORGE HCT 10mg/12 5 5mg/160mg Comprime pellicule Boite de 28 


363,10 


361,00 


240,2 


240,00 


EXFORGE HCT lGmg/25mg/160mg Comprime pellicule Boke de 28 


363,10 


361,00 


240,2 


240,00 


EXFORGE HCT 5mg/12,5mg/160mg Comprime pellicule Boite de 28 


363,10 


361,00 


240,2 


240,00 


EXFORGE HCT 5mg/25mg/160mg Comprimi pellicule Boite de 28 


363,10 


361,00 


240,2 


240,00 


EXJADE 125 mg Comprirne dispersible Bofte de 28 




1 778,00 


1 500,0 


1 495,00 


EXJADE 250 mg Comprime dispersible Botte de 28 




3 050,00 


2 700,0 


2 691,00 


EXJADE 500 mg Comprime dispersible Boite de 28 




5 149,00 


4 860,0 


4 844,00 
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EXOCINE 0,30% Collyrc Fhcon dc 5 ml 


40,40 


40,40 


26,7 


25,20 


EXODERIL 0,01 Crctne Tube de 15g 


39,60 


39,60 


26,2 


24,70 


EXODERJL 0,01 Solution pour usage externe Flacon de lOml 


32,90 


32,90 


21,75 


20,50 


EXOMUC 200mg granules en Sachet Boite de 30 


39,95 


39,90 


26,4 


24,90 


EXOSEPTOPLIX 125 mg/100 ml Solution pour application cutanee Fkcon de 15 ml 


30,00 


30,00 


19,8 


18,70 


EXOSEPTOPLIX 125 mg/100 ml Solution pour application cutanee Flacon de 50 ml 


60,00 


60,00 


39,7 


37,40 


EXTENCILLINE 0,6 MUI Solution injectable Boite d'un Flacon + une ampouk solvant 


10,20 


10,20 


6,7 


6,40 


EXTENCILLINE 1,2 MUI Solution injectable Boice tiun Flacon + une ampouk solvant 


12,30 


12,30 




7,70 


EZETROL 10 mg Cornprime Boite 28 


404,00 


402,00 


267,2 


266,00 


Facteur IX de coagulation Humaine-CNTS 50 Ul/ml lFlacon de + Fla/lOml DE SOLV. 


l 970,00 


1586,00 


1 303,1 


1 299,00 


FALTEUR VIII de coaguladon humain-CNTS 100 Ul/ml Poudre en flacon lFlacon + Fla/5ml DE SOLV 


2 400,00 


1 863,00 


1 587,6 


1 582,00 


FACTIVE 320 mg Comprimċ pellicule Boite de 5 


213,50 


213,00 


141,2 


133,00 


FACTTVE 320 mg Comprime pelticule Boite de 7 


284,10 


282,00 


187,9 


187,30 


FAIU.UTAL 500 mg Comprime Boite de 30 


871,20 


867,00 


576,3 


574,00 


FARMADOXI 100 mgComprime Boite de 10 


23,45 


23,40 


15,5 


14,60 


FARMADOXI 200 mg Comprime Boite de 10 


39,80 


39,80 


26,3 


24,80 


FARMORUBICINE 10 mg/5 ml injectaWe Boite de 1 Ampoule Injectable 


110,10 


110,10 


72,8 


68,80 


FARMO RU BICIN E 50 mg/ 25 ml Injectable Boite de 1 Ampoule Injectable 


497,60 


495,00 


329,2 


329,00 


FASIGYNE 500 mg Comptiitte Boite de 12 


66,30 


663 


43,8 


41,30 


FASIGYNE 500 mg Comprime Boke de 4 


25,40 


25,40 


16,8 


15,80 


FASTURTEC 1 ,5mg/ml Poudre poui preparation injectable Bdte de 3 Flacons + 3 ampoules solvant 




1809,00 


l 532,0 


1 527,00 


FAZOL 300 mgOvuleBoitede3 


46,30 


46,30 


30,6 


28,80 


FAZOL 2%CrerneTubede20g 


24,40 


24,40 


16,1 


15,20 


FEBREX ADULTE 0,5g/0,2g/0,025g Granule pr solution huvable, en sachets Boite de 8 


21,00 


21,00 


13,9 


13,10 


FEBREX ADULTE SS SUCRE 0,5g/0,2g/0,025 g Granule pr solution buvabie, en sachets Boite de 8 


20,00 


20,00 


13,2 


12 s 50 


FEBREX ENFANT O^SgAUgAXOlg Granule pr soludon buvable, en sachets Boite de S 


19,00 


19,00 


12,6 


11,80 
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FEFOL 150mgCapsuleBoitede30 


22,15 


22,70 


15,0 


14,20 


FEIBA 1000 U/20ml Poudre lyophilisee pour injecrion ou perfusion intraveineuse Coffret(2Fla/20ml+ser+aiguille4-dispositif de transfert-fTnecessaire) 




6 925.00 


6 689,0 


6 668,00 


FEIBA 500 U/20mJ Poudre lyophilisce pour injettion ou perfusion intraveineuse Coffret(2Ha/20rnl+ser+ajguille+^ispositjf de transfcn+ 1 necessaire) 




3 675,00 


3 343,0 


3 332,00 


FELDENE 0,50% GEL Tube de 25 g 


43,55 


36,00 


28,8 


22,40 


FELDENE 0,50% GELTube de 50 g 


73,40 


73,40 


48,5 


45,70 


FELDENE 10 mg Gelule Boite de 20 


67,25 


44,30 


44,5 


27,60 


FELDENE 20 mg Comprime dispersible Boite de 1 


79,25 


41.70 


52,4 


26,00 


FELDENE 20 mg Compiime dispersible Boite de 5 


41,10 


22,50 


27,2 


14,00 


FELDENE 20 mg Gelule Boite de 1 5 


92,40 


59,80 


61,1 


37,20 


FELDENE 20 mg Injectable IM Borte de 2 ampouks de 1 ml 


35,10 


273 


23,2 


17,00 


FELDENE 20 mg Injectable IM Boite de 6 ampouks de 1 ml 


99,85 


70,50 


66,0 


43,90 


FELDENE20mgSuppositoireBoite de 10 


73,60 


56,90 


48,7 


35,50 


FELDENE FAST 20 mg Comprime Boite de 10 


52,45 


49,60 


34,7 


30,90 


FELDENE FAST 20 mg Comprime Boitc ck 20 


104,90 


78,90 


69,4 


49,10 


FEMARA 2,5 mgComprime pellicule Boite de 10 


1 284,30 


1 021,00 


849,6 


742,00 


FENAC 1% Gel dermiqueTube de 50 g 


40,80 


40,80 


27,0 


25,40 


FENAC PROMOPHARM 100 mg Suppositoire Boste de 10 


30,10 


30,10 


19,9 


18,70 


FENAC PROMOPHARM 25 mg Comprime Boite de 30 


26,00 


26,00 


17,2 


16,20 


FENAC PROMOPHARM 50 mg Ccmprime Boite de 30 


44,15 


44,10 


29,2 


27,50 


FENOGAL 200 MG Gelule Boite dc 30 


110,00 


110,00 


72,75 


68,70 


FENOSUP LIDOSE 160mg Gelule Boite de 30 


115,70 


115,70 


76,5 


72,30 


FENTANYL JANSSEN 1 00 ng/2 ml Soluuon injectable Boite de 5 Ampoules 


35,70 


35,70 


23,6 


22,20 


FENTANYL JANSSEN 500 ug/10 ml Solution injectable Boite de 10 Ampoules 


291,30 


289,00 


192,7 


192,10 


FENTANYL MYLAN 100 ug/2 tnl Soluuon injectable Boue de 10 flacons de 2 ml 




76,80 


48,0 


47>80 


FENTANYL MYLAN 100 ug/2ml Solution injectable Boke dc 1 flacon de 2 ml 


7,20 


7,20 


43 


4,50 


FENTANYL MYLAN 500 ug/i0 mi Solution injemble Boite de 1 flacon de 10 ml 


31,50 


31,50 


20,8 


19,60 



Nom du Medicament 


Prbf Public Maroc 
eti Ditham avant 
revision 


Prix Public de 
Vente en Dirham 
apics rivi&ion 


Prix Hopital en 
Dirham avant 
reviaion 


Prix Hdpital en 
Diihatn apres 
nSvision 
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FENTANYL MYLAN 500 jag/10 mJ Solution injectable Boite de 10 flacon de 10 ml 




299,00 


199,0 


198,40 


FERUCB 50 MG Solution buvable 12 ampouks de 5ml 


32,20 


32,20 


21,3 


20,10 


FERMED lQGmg/5ml Soliition injectabk Poite de 5 ampoules de 5ml 


255,00 


255,00 


168,7 


158,90 


FERPLEX 40mg/15ml Soludoo buvable Bolte de 10 Flacons de 15 ml 


60,00 


60,00 


39,7 


37,40 


FERRIPROX lOOmg/ml Sohition oiale Hacon de 500 ml 


1 8 1 3 5 0Q 


1486,00 


1 199,3 


1 195,00 


FERttlPROX 500 mg Comprime pellicule secable Boite de 100 




2 551,00 


2 270,0 


2 178,00 


FIBROCARD LP 180 mg Gelule Boite de 30 


100,00 


100,00 


66,15 


62,50 


FIBROCARD LP 240 mg Gelule Bolte de 30 


120,00 


81,00 


79,35 


50,60 


FINASTERIDE GT 5 mg Comprime pellicuie Botte de 30 


190,00 


190,00 


125,7 


118,40 


FITEX l°ASoluuonHacondel5ml 


34,00 


34,00 


22,5 


21,20 


FITEX l%SolutionFkconde30ml 


65 5 00 


65,00 


43,0 


40,50 


FITEX CremeTubedel5g 


34,00 


34,00 


22,5 


21,20 


FITEX 250 mg Comprime Boite de 14 


135,00 


135,00 


89,3 


84,10 


FITEX 250 mg Comprime Boite de 28 


256,00 


256,00 


169,3 


159,50 


FLAGENTVL 500 mgComprime pellieule secable Boitede4 


Ġl,80 


61,80 


40,9 


38,50 


FLAGYL 250 mg Comprime pellicule Boite de 20 


25,10 


25,10 


16,6 


15,60 


FLAGYL 4% Suspension buvable Boite d'un Ftacon de I20ml 


32,90 


32,90 


21,8 


20,50 


FLAGYL 500 tng Comprime pellicule Boite de 20 


49,80 


49,80 


32,9 


31,00 


FLAGYL 500 mg Ovule Boite de 10 


36,30 


36,30 


24,0 


22,60 


FLAGYL500 mg/lOOml Solution imectable Boite de 25 poches 


1 675,50 


938,00 


1 108,3 


621,00 


FLAMIX 15 mg Comprime Boite de 14 


Ġ0,90 


60,90 


40,3 


37,90 


FLAMIX 7,5 mg Comprime Boite de 14 


36,20 


36,20 


23,9 


22,50 


FLAMMAZINE creme pot dc 500 g 


570,00 


280,00 


377,0 


174,60 


FLAMMAZINE ctemc tube de 50 g 


66,80 


66,80 


44,2 


41,60 


FLECAINE 100 mg Cornprime secable Boite de 30 


262,80 


104,20 


173,8 


65,10 


FLECTO RTISS U GEL EP 1% Emplàtre medicamenteux Boite de 2 


35,50 


35,50 


23,5 


22,10 



Nom du Medicament 


Prix Public Maroc 
eo. Dirham avant 
rċvision 


Frix Pubkc de 
Vente en Dixham 
aprĊH rċviaion 


Pro Hdpital cn 
Oirham avant 
rċvision 


Prix Hopital en 

UlTJiam HpfCB 

rċviaion 
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FLECTORTISSUGEL EP 1% Emplatre medkamemeux Boite de 5 


88,50 


88,50 


58,5 


55,10 


FLEET PHOSPHOSODA 10,80 g / 24,40 g Solution buvable Boite de 2 Flacons de 45 ml 


128,00 


128,00 


84,65 


79,70 


FLEXEN lOOmgSuppositoireBortede 10 


31,80 


31,80 


21,0 


19 s 80 


KLEXEN 100 mg Injectable TV Bofre de 6 Flacon de lyophilisat -f 6 ampouJes de solvant 


91,80 


56,60 


60,7 


35 s 30 


FLEXEN 100 mg Poudre pour solution injectable IM Bofte de 6 Flacon de lyophilisat + 6 ampoules de solvant 


91,80 


56,60 


60,7 


35,30 


FLEXEN 100mg/2ml Solution injectable IM Boite de 2 ampoules de 2ml 


16,30 


16,30 


10,8 


10,20 


FLEXEN 100mg/2ml Solution injectable IM Boite de 6 arnpoules de 2mJ 


40,80 


40,80 


27,0 


25,40 


FLEXEN 2,50% GelTube de 20g 


29,10 




19,2 


18,10 


FLEXEN 2,50% Gel Tube de 50g 


45,35 


44,00 


30,0 


27,40 


FLEXEN 50 mg Capsule Boite de 20 


32,40 


28,20 


21,4 


17,60 


FLIXONASE 50 mcg Suspension pour instiJlation nasale Flacon de 60 doses 


93,00 


72,00 


61 ' 5 


44,90 


FLIXONASE 50 mcg Suspension pour instillation nasak Flacan de 120 doses 


181,50 


134,90 


120,1 


84,10 


FLIXOTIDE 250 mcg Suspension pour inhalation en Flacon pressurise HFA 134À Flacon de 60 doses 


150,00 


150,00 


99,2 


93,70 


FLIXOTIDE 125 mcg Suspension pour inhaktion en Flacon pressurise HFA 134À Flacon de 60 doses 


125,00 


125,00 


82,7 


78,10 


FLOCIP 250 mg Comprime petticule Boite de 10 


49,00 


49,00 


32,4 


30,50 


FLOCIP 500 mg Comprinie pelliculċ Boite de 10 


79,50 


79,50 


52,6 


49,50 


FLODIL LP 5 mg Comprime Boite de 28 


181,10 


117,80 


119,8 


73,60 


FLONOX 250mg Comprime pellicule Boite de 12 


43,20 


43,20 


28,6 


26,90 


FLGNOX 500mg Comprime pellkule Boite de 12 


77,80 


77,80 


51,5 


48,50 


FLONOX SOOtng Comprime pellicule Boite de 2 


31,00 


31,00 


20,5 


19,30 


FIOTEC 125 Aerosol Aerosol de 120 doses 


130,00 


130,00 


86,0 


81,20 


FLOTRAL 10 mg Comprimes à liberatio-n prolongee Boite de 10 


58,40 


58,40 


38,6 


36,40 


FLOTRAL 10 mg Compriines à liberation prolangee Boite de 30 


159,30 


159,30 


105,4 


99,2» 


FLOXAM 1 g Injectable Poudre pour preparation Injectable Boite de 1 flacon + 1 solvant : Àkool benzylique à 3% 


23,10 


23,10 


15,3 


14,40 


FLOXAMlg Injectable Poudre pour preparation Injcctable Boite de 6 flacons + 6 solvants : Alcool benzylique à 3% 


126,50 


126,50 


83,7 


78,80 


FLOXAM 250 mg/5 mi Poudre pour Suspension orale Flacon de ĠOml 


41,50 


41,50 


27,4 


25,90 



Nom du Medicament 


Pfbt Public Matoċ 
cn Dixham avant 
rċviaion 


Pfix Public de 
Yenttp en Dirham 
aprea revision 


Piix Hopital en 
PtflHn iWttlt 
rewisian 


Prix HSpital cn 
Dixham aprċs 
rcvision 
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FLOXAM 250 mg/5 mlPoudre pour Suspension orale Flacon de 100<nl 


68,40 


&S,4Q 


45,2 


42,60 


FLOXAM 500 mg Gelule Boitedel6 


85,80 


85,80 


56,7 


53,50 


FLOXAM500mgGelule Boitede24 


116,40 


116,40 


77,0 


72,50 


FLOXAM 500 rng Injectable Poudre pour preparation Injectable Boite de 1 flacon + l solvant : Alcool benzylique à 3% 


13,60 


13,60 


9,0 


8,50 


FLOXAPEN 1 g InjectableBottede 1 


25,00 


25,00 


16,5 


15,60 


FLOXAPEN 250mg/5ml Poudre pour suspension ocale Flaeon de 100 ml 


71,40 


71,40 


47,2 


44,50 


FLOXAPEN 500 mg Gelule Boite de 12 


69,95 


69,90 


46,3 


43,60 


FLOXAPEN 500 mg Gelde Boite de 24 


126,50 


126,50 


83/7 


78,80 


FLOXEDOL 3 mg/ml Collyre Flacon dc 5 ml 


40,00 


40,00 


26,5 


24,90 


FLOXIL 500 mg Geluk Bolte de 16 


79,30 


79,30 


52,4 


49,40 


FLOXIL 500 mg Gelule Boite de 24 


113,30 


113,30 


74,9 


70,60 


FLOXIMAT 200 mg Comprime enrobe Boke de 10 


55,30 


55,30 


36,6 


34,40 


FLOXIMAT 200 mg Comprime enrobe Boke de 20 


90,10 


90,10 


59,6 


56,10 


FLGXYFRAL 100 mg comprime pellicule Boke de 15 


135,40 


95,30 


89,6 


59,40 


FLUARIX 1 Dose Vaccin Boite de 1 seringue prerernplie de 0,5ml 


75,00 


75,00 


49,6 


46,7» 


FLUCAZOL GENPHARMA 150 mg GeluleBoite de 1 


18,50 


18,50 


12,2 


11,50 


FLUCAZOL GENPHASMA 150 mg Gelule Boite de 2 


35,00 


35,00 


23,1 


21,80 


FLUCAZOL GENPHARMA 150 mg Gelule Boite de 4 


50,00 


50,00 


33,1 


31,10 


FLUCAZOL GENPHARMA 50 mg Gelule Boire de 3 


49,00 


49,00 


32,4 


30,50 


FLUCAZOL GENPHARMA 50 mg Gelule Boite de 7 


78,00 


78,00 


51,6 


48,60 


FLUCON 0,10% Collyre flacon 3ml 


22,60 


22,60 


14,9 


14,10 


FLUCONAZOLE AGUETTANT 2 mg/ml solute injectable 10 poches de 200ml 




1 396,00 


1 107,0 


1 103,00 


FLUCONAZOLE AGUETTANT 2 mg/ml solute injcctable 10 poches de lOOml 




1 228,00 


934,0 


931,00 


FLUCONAZOLE AGUETTANT 2 mg/ml solute injectable 10 poches de 50ml 




866,00 


576,0 


574,00 


FLUCONAZOLE GT 150 mg Gelule Bc-ite de 2 


34,00 


34,00 


22,5 


21,20 


FLUCONAZOLE GT 150 mg Geluie Boite de 4 


59,80 


59,80 


39,5 


37,30 



Nom du Medicament 


Prbs Public Maioc 
en Dirham avant 
r£viBEon 


PHx Public de 
Yente en Dirħam 
aprea rċvision 


Prix Ħàpital en 
Dirħam avant 
r£viai-on 


Frix Hopita) cn 
Dirħam apris 
rċvifiion 
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FLUCONÀZOLE GT 2 mg/ml Solution pour perfusion Boite d'un Flacon de 50 ml 


143,00 


143,00 


94,6 


89,10 


FLUCONAZOLE GT 200 mg Geiule Boite de 14 


256,20 


256,00 


169,5 


159,60 


FLUCONAZGLE GT 50 mg Geluk Boite de 7 


52,00 


52,00 


34,4 


32,40 


FLUCONAZOLE WIN 150 mggċlule boke de 1 


19,90 


19,90 


13,2 


12,40 


FLUCONAZOLE WIN 150 mg gelule bofre de 4 


64,60 


64,60 


42,7 


40,20 


FLUCONAZOLE 'WIN 150 mg gelule boite de 7 


95,50 


95,50 


63,2 


59,50 


FLUCTINE GENPHARMA 20 mg Gelule Boite de 12 


50,00 


50,00 


33,1 


31,10 


FLUDARA 10 mg Comprime pellkule Boite de 15 




3 606,00 


3 960,0 


3 301,00 


FLUDARA 10 mg Comprime pelLkule Boite de 20 




4 940,00 


5 265,0 


4 673,00 


FLUDARABINE PHOSPHATE PCH 25 mg/ml Concenue pour solution pour injection ou perfusion Boite de 1 flacon de 2 ml 


239,10 


239,00 


158,2 


149,40 


FLUDEX 1,5 mg Comprime pellicule à liberation prolongee Boite de 30 


68,90 


68,90 


45,6 


43,10 


FLUIBRON 1 5mg/5ml (0,30 %) Sirop Flacon dc 200 ml 


38,85 


38,80 


25,7 


24,20 


FLUIBRON ADULTES 30mgSachet Boitede30 


82,00 


82,00 


54,2 


51,10 


FLUMAX 2000 UI AN1"I-Xa/0,2ml Solution injectabk eo seringue pre-remplie Boite de 2 seringues dc 1 ml 


65,30 


65,30 


43,2 


40,80 


FLUMAX 4000 UI ANTI-Xa/0 5 4ml Solution injectable en seringue pte-templie Boite de 2 seringues de 1 mt 


110,20 


110,20 


72,9 


68,90 


FLUMAX GOQO UI ÀNTI-Xa/Q,GmI Solution injectable en seringue pre-remplie Boite de 2 seringues de 1 mj 


134,60 


134,60 


89,0 


84,10 


FLUMAX 8ĠĠĠ Ui ANTLXa/0,8mJ Soludon injectable en seringue pre-remplie Boite de 2 seringues de 1 ml 


158,40 


158,40 


104,8 


99,00 


FLUMYK 1 50 mg Geluie Boite de 1 


27,00 


27,00 


17,9 


16,80 


FLUMYK 1 50 mg Gelule Boite de 2 


38,00 


38,00 


25,1 


23,70 


FLUMYK 1 50 mg Gelule Boice de 4 


72,00 


72,00 


47,6 


44,90 


FLUOCARIL Bi/Fluore 250 mg Pite dentaire TubedelOOg 


19,50 


19,50 


12,9 


12,10 


FLUOCARIL Bi/Fluore 250 rng Pàte dentaire Tube de 50 g 


12,40 


12,40 


8,2 


7,70 


FLUOMIZLN lOmg Compnmes Vaginaux Boite de 6 


96,40 


96,40 


63,8 


60,10 


FLUORO URACILE EBEWE 250mg/5ml Solution pour perfusion Boite de 5 Ampoules injectables 


69,00 


69,00 


45,6 


43,10 


FLUOROSCEINE 10% FAURE 10% Solution injcctabk IV en ampouk de 5 ml Boite de 10 


297,00 


295,00 


196,45 


195,80 


FLUORO-URACILEICN 250 mg / 5 rnl Solution injectable Boite de 12 Flacon de 5 ml 


257,60 


257,00 


170,4 


161,00 



Nom du Medicament 


Prix Public Maroc 
en Dirham avant 
rċviai-on 


Prix Public de 

Vcntc cn Dirham 
apjċs rċviaion 


Prix H6pital en 
Dirham avant 
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Prix H&pitaJ cn 
Dirham aprċs 
rċvision 
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FLUOSEPT 0,022 Solunon pour usage externe Hacon de 60ml 


15,00 


15 s 00 


%9 


9,30 


FLUOXET 20mg Gelule Boitc de 30 


180,00 


180,00 


119,05 


112,10 


FLUOXET 20 mg Gelule Boire de 20 


135,00 


135,00 


89,3 


84,10 


FLUOXET 20mg Gelule floite de 10 


79,00 


71,40 


52,25 


44,50 


FLUPEN 125mg/5ml Poudre pour suspension buvable Flacon de 60 ml 


18,00 


18,00 


11.9 


11,20 


FLUPEN I25mg/5ml Poudre pour suspension buvable Flacon delOO ml 


22,00 


22,00 


14,5 


13,70 


FLUPEN 250mg/5ml Poudre pour suspension buvable Fkcon de 100 ml 


45,00 


45,00 


29,8 


28,00 


FLUPEN 250mg/5ml Poudte pour suspension buvable Flacon de 60 ml 


34,00 


34,00 


22,5 


21,20 


FLUPEN 500mg Gelule Boite de 12 


35,00 


35,00 


23,1 


21,80 


FLUPEN 500mg Gelule Boire de 24 


67,00 


67,00 


44,3 


41,70 


FLURIM 250MBq Solution injectable Flacon de 15 ml Monodose 




4 605,00 


4 300,0 


4 286,00 


FLU5KIN 0,05% GEL dermique Tube de 30g 


21,00 


21,00 


13,9 


13 S 1D 


FLUSTAPH 125 mgPoudrepour suspension buvable Flacon de 100 ml 


23,45 


23,40 


15,5 


14,60 


FLU5TAPH 250 mg Poudrc pour suspension buvable Flacon de 1 QG ml 


48,00 


48,00 


31,7 


29,90 


FLUSTAPH 500 mg Gelule Boite tte 12 


39,80 


39,80 


26,3 


24,80 


FLUSTAPH 500 mg Gelule Boite de 24 


72,40 


72,40 


47,9 


45,10 


FLUTAM 250 mg Comprime Boite de 30 


377,40 


283,00 


249,6 


188,40 


FLUXUM 6400 UI aXa Solution injectable Boite de 6 seringues pre-remplie de O.Ġml 


313,40 


311,00 


207,3 


206,00 


FLUZAIR 125 ug/ DOSE Aerosol pour inhalation Flacon de 120 doses 


180,00 


180,00 


119,1 


112,50 


FLUZOFT 20 mg Gelule Boite de 14 


83,00 


83,00 


54,9 


51,70 


FLUZOFT 20 mg Gelule Boite de 28 


150,00 


150,00 


99,2 


93,50 


FOLIFER 161,6mg/0,G2mg gelule Boite de 28geluJes 


50,00 


50,00 


33,1 


31,10 


FOLINATE DE CALCIUM AGUETTANT 1 00 mg Lyophilisar Boite de 1 flacnn 


115,00 


115,00 


76,1 


71,60 


FOLJNATE DE CALCIUM AGUETTANT 50 mg Lyophilisat pour usage pareiiteral Boite de 10 flacons 




677,00 


450,0 


448,00 


FOLTNATE DE CALCIUM AGUETTANT 50 mg Lyophilisat pour usage parenteral Boite de 5 fhcons 


370,00 


368,00 


244,7 


243,00 


FONDERMA 0,50% Emulsion Flacon de 60 ml 


14,20 


14,20 


9,4 


8,80 



Nom du Medicament 


Ptix Public Mitoc 

en Dirham avant 
rĠviaion 


Priv Public dc 
Vente en Dirham 
aprfce civision 


Prix H&pital en 
Dirham asant 
rċvision 
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Dirham apràs 
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FONDERMÀ 1 % Solution Flacon de 60 mi 


15,55 


15,50 


10,3 


9,70 


FONGAMIL 1% Creme Tube de 15 g 


35,95 


35,90 


23,8 


22,40 


FONGICAN 150 mg Gelule Bofre de 1 


21,80 


21,80 


14,4 


13,60 


FONGICAN 150mgGeluleBoite de 2 


36 5 00 


36,00 


23,8 


22 f 40 


FONGICAN 150 mg Gelule Boite de 3 


51,00 


51,00 


33,7 


31,80 


FOMGICAN 150 mg Gelule Boite de 4 


68,00 


68,00 


45,0 


42,40 


FONGICAN 150 mg GeluJe Boite de 5 


85,00 


85,00 


56,2 


53,00 


FONGTCAN 150 mg Gelule Boite de 6 


96,90 


96,90 


64,1 


60,40 


FONGICAN 1 50 mg Gelule Boite de 7 


113,00 


113,00 


74,7 


70,40 


FONGICAN 50 mgGelule Boite de 3 


28,50 


28,50 


18,8 


17*80 


FONGICAN 50 mgGelule Boite de 7 


57,00 


57,00 


37,7 


35,50 


FORADIL 12 jig Gelule pour inhaktion Boitc de 30 


206,30 


172,20 


136,45 


107,60 


FORENE250 mg Solutbn pour inhalation Bolte de 1 Flacon de 250 ml 




809,00 


538,0 


536,00 


FORLÀX 10 g Poudre pour Solution buvable Boitc de 20 Sacħets 


73,50 


73,50 


48,6 


45,80 


FORMOTEROL SMB 12 ugPoudre pour inhalation en geluJe Boite de 60 


215,30 


215,00 


142,4 


134,60 


FORTAJR I2\ig Suspension puur inhalation Fkcon de 120 doses 


120,00 


120,00 


79,4 


75,00 


FORTRANS 64 g Poudre pour Solution buvabk Boite de 4 Sachets 


142,20 


142,20 


94,1 


88,60 


FORTUM lg Injectable Boite de lFlacon 


185 5 60 


114,80 


122,8 


71,50 


FORTUM 500mg Injectable Boite de 1 Flacon 


93,40 


73,50 


61,8 


45,80 


FORTZAAR 100 mg/12.5 mg Comprime peUkule Boite de 28 


375,00 


261,00 


248 5 1 


163,50 


FORTZAÀR 100 mg/25 mgComprime pellicule Boite dt 28 


380,00 


269,00 


251,4 


168,20 


FOSAMAX 70 mg Comprime pellicule Bohe de 4 


266,00 


264,00 


176 5 


164,70 


FOSAVÀNCE 70 mg/5600 UI Comprime Boite de 4 


321,20 


294,00 


212 5 5 


195,30 


FOSTER 1 00/6ug Solution pour inhalation Flacon de 120 Doses 


293,00 


291,00 


193,8 


193,80 


FOSTIMON 150Ul/ml Poudre pour solutioii injectablc Boite de 5 Fhcons+5 seringues de solvanr 


1 434,00 


1 242,00 


948,6 


945,00 


FOSTIMON 75UT/ml Poudre pour solurion injectable Boite de 5 Flacons+5 seringues de solvant 


953,00 


948,00 


630,4 


628,00 



Prix Public Maroc 
en Dirham avant 

rċvision 



275,50 



512,30 



23,80 



39.60 



388,80 



Prbt Public de 
Vcnt* en Dirham 
apràs teviftion 



96,90 



109,10 



193,80 



245,60 



368,00 



466,40 



39,70 



39,70 



225,50 



3720 



25,10 



16,30 



30,50 



265,00 



472,00 



20,80 



25,20 



286,00 



Prix H6pital en 
Dirham avant 



J*-H 



76,50 



154,60 



215,00 



267,00 



329,00 



407,00 
137,70 



39,70 



39,70 



225,00 



37,20 



25,10 



16,30 



30,50 



182,2 



Frix Hflpital en 
Dirham apris 
rGvUian 
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338,9 



15,7 



26,2 



257,2 



128,2 



162,5 



243,4 



308,5 



26.3 



26,3 



149,2 



24,6 



10,8 



20,2 



166,00 



313.00 



12,90 



15,70 



190,40 



47,80 



8410 



134,40 



167,20 



218,00 



24,70 



24,70 



140,50 



23,20 
15,60 



10,20 



19,00 



26,40 



26,40 



42,00 



42,00 



54,60 



54,60 



52,50 



52,50 



18,QC 



18,00 



17.5 



27,8 



36,1 



34,7 



11.9 



16,40 



26,20 



34,00 



32,70 



11,20 



Nom du Medicament 



f 1 



FRAGMIN 2500 UI 0,2 ml Solute lnjectable B/10 seringues pre/remplies 



FRAGMIN 500C UI 0,2 ml Solute Injectable B/10 seringues pre/remplies 



FRAKJDEX 315000 UI/0,1 g Pommade ophtalrnique Tube de 5 g 



FRAKIDEX 630000 UI/0,01 g Collyre Flacon de 5 ml 



FRAXIPARINE 2850 UI AXA/0,3 ml Solurion injectable cn seringue pre-remplie Boite de 10 



RAXIPARINE 2850 UI AXA/0,3 ml Solution injectable en seringue pre-remplie Boite de 2 
FRAXIP ARIN E 3S00 UI AXA/0,4 rnl Solution injectable en seringue pre-remplie Boite de 10 



FRAXIPARINE 3800 Ul AXA/0,4 ml Solution injectable en seringue pre-remplie Boite de 2 



FRAXIP ARIN E 5700 UI AXA/0,6 ml SoluUon injectable en seringue pre-remplie Boite de 2 



FRAXODI 11400 UI AXA/0,6 ml Solution injectable en seringue pre-remplie Boite de 2 



FRAXIPARINE 7600 UI AXA/0,8 ml Solution injectabk cn seringue pre-remplie Boite de 2 



FRAXODI 152O0UI AXA/0,8 mi Solution injectable en seringue pre-remplie Boite de 2 



FRAXODI 19000UI AXA/lml Solution injectable en seringue prċ-remplie Boite de 2 



FUCIDINE 250 mg Comprime pellicule Boite de 10 



FUCIDINE 2 pour CENT Creme Tube de 15 g 



FUCIDINE 2 pour CENT Pommade Tube de 15 g 



FUCIDINE ENFANT 250 mg / 5 ml Suspension buvable Flacon de 90 ml 



FUCITHALMIC 1% Gel ophtalmique Tuhe de 3 G 



FUMAFER 66 mg Comprime pelħeule Boite de 100 



FUNGILYSE 1% Creme dermiqueTube de 25 g 



FUNGILYSE 1% Creme dermique Tube de 50 g 



FUNGILY5E 100 mg Ovules Boite de 6 



FUNGILY5E 150 mg Ovules Bohc de 3 



FUNGIZONE 50 mg Poudre pour preparation Injectable (parenteral IV) Boite de 1 Flacon 



FUNGIZONE 10% Suspension Buvable Flacon 40 ml 



FUNGIZONE 3% Lotion Flacon 30 ml 



Nom du Medicament 


Prix P ublic M aroc 

e(l Di rh am avant 

rċvision 


Prix Public dc 
Vciate en Qirtiam 

apifes r£Waion 


Prix Hàpital cn 

1 j1 Pri □ m r)TT#i n t 
1-t* IX L Inl I J &1Y5LI1I 

r*vision 


Ptix Hopital cn 
t-'iriiiiiii aptcn 
rivisiotl 












FURAZIDE50mgComprimeBokede 21 


17,30 


17,30 


11,4 


10,80 


FURILAK 20 mg Solute Iojectable Ampoule de 2 ml Boite de 5 


19,60 


19,60 


13,0 


12,20 


FURILAK 40 mg Comprirne Boite de 20 


20,00 


20,00 


13,2 


12,50 


GABAMOX 300 mg Gelule Bolte de 30 


157,00 


116,70 


103,8 


72,70 


GABAMOX 400 mg Gelule Boite de 30 


210,00 


210,00 


138,9 


130,80 


GADOVIST 1 mmol/ml Solution injeetable Flacon de 15 ml 


1 739,00 


X 433,00 


1 150,3 


1 146,00 


GADOVIST 1 mmol/ rrd Solution injectable Flacon de 7,5 ml 


901,00 


896,00 


596,0 


594,00 


GALIRENE 150mg/400mg Arapoule buvable Boite de 20 


50,10 


50,10 


33,1 


31,20 


GALVUS 50 mg Comprime Boite de 60 


392,00 


390,00 


259,3 


259,00 


GALVUS MET 50 mg/1000 mg comprime pellicuJe Boite de 60 


392,00 


390,00 


259,3 


259,00 


GALVUS MET 50 mg/850 mg comprime pdliculc Bofre de 60 


392,00 


390,00 


259,3 


259,00 


GARDÀSIL 20 u.g /40 ug/ 40 |ig/2Q Suspension Injectable de vacdn Boite de 1 doses 


7 999,00 


5 568,00 


5 291,3 


5 274,00 


GARDÀSIL 20 ^ig /40 fjg/ 40 ug/20 Suspension Injectable de vacrin Seringue preremplie de 1 dose 


799,90 


796,00 


529,1 


527,00 


GARDENÀL 10 mg Compnme Boite de 80 


13,00 


13,00 


8,6 


8,10 


GARDENÀL 40 mg/2 ml Lyophilisat pour usage parentetal Boite de 1 Ampoule de 2 ml 


13,30 


13^0 


8,8 


8,30 


GARDENAL 50 mg Comprime Boite de 30 


12,10 


12,10 


8,0 


7,50 


GASTROCYNESINE Comprime Boite de 60 


46,00 


46,00 


30,4 


28,70 


GASTROGEL Comprime Boite de 40 


15,30 


15,30 


10,1 


9,50 


GASTROGEL 3,490g/3,990g Suspension buva.ble Flacon de 250 ml 


20,40 


20,40 


13,5 


12,70 


GASTROGRAFINE 370mg/ml Solurion buvable ou reccaJe FJacon de 100 ml 


150,70 


150,70 


99,7 


93,90 


GASTROLIBER 30 mgGelule Boire de 15 


75,00 


75,00 


49,6 


46,70 


GASTROLIBER 30 mg Geluk Boite de 30 


145,00 


145,00 


95,9 


90,30 


GASTROP 200mgCo-mprimeBoitede 30 


35,70 


35,70 


23,6 


22,20 


GAVISCON 0,5 g/0,267 g Suspension buvable Boite 24 sachets 


34,20 


34 s 20 


22,6 


21,30 


GAVISCON 5 g/2,Ġ?0 g Suspension bavable Flacon de 250 ml 


35,20 


35,20 


23,3 


21,90 


GÀVISCON Noumsson 5 g/2j670 g Suspension buvable Flacon de 150ml 


23,10 


23,10 


15,3 


14,40 



Nom du Medicament 


Prix Pufelic M^ioc 

CII UITumil UVllll 

r^visioti 


Prix Fublic dc 

VAnlii a n ^^h^ j-r-L J1 I~L~L. 

v cme cn jjirnaiii 
aprċs rċviBion 


Frix Hepiial en 

1 ■ à ™ — _ — — — j 

jjixnam avant 
reviaion 


Prix Hdpital cn 
Dirham aprcs 
rċvision 




fJJftll Jliil 


***1j^ 






GEL LARMES 0,3 g Gel ophtalmique Tube de lOg 


41,00 


41,00 


27,1 


25,50 


GELUPRANE 500 mg Gelule Bofte de 16 


16,65 


16,60 


11.0 


10,40 


GEMCITABINE COOPER lOOOmg Pc-udre pour solution bjectable IV flacon de 50 rnl 




971,00 


691,0 


691,00 


GEMCITABINE COOPER 200mg Poudre pour solution injectable IV Flacon de 1 ml 




272,00 


170,6 


170,60 


GEMQTABINE HOSPIRA 200 mg Poudie pour solution i perfusion Hacon de 10 ml 


257,90 


257,00 


170,6 


161,20 


GEMCITABIN E HOSPIRA 1 g Poudre pour solution à perfusion Flacon de 50 ml 


1 045,00 


971,00 


691,3 


691,00 


GEMGTABINE HOSPIRA 2 g Poudre pour solution à perfusbn Flacon de 100 ml 


1 776,50 


1 441,00 


1 175,1 


1 17S,00 


GEMZAR 1000 mg Lyopliilisat pour usage parenteral Flacon de 50 ml 


1 881,00 


1200,00 


1 244,3 


927,00 


GEMZAR 200 mg Lyophilisar pour usage parenteral Flaconde 10 ml 


414,00 


369,00 


273,9 


245,00 


GENFLU 30 30 mg Gelule Boite de 10 


91,00 


91,00 


60 t 2 


56,70 


GENFLU 45 45 mg Gelule Boite de 10 


137,00 


137,00 


90,6 


85,40 


GENFLU 75 75 mg Gelule Boite de 10 


200,00 


200,00 


132,3 


124,60 


GENHEVAC B 20mcg/0,5ml Suspension injectable Boite d'une scringue d'uae dose 


148,40 


148,40 


98,2 


92,50 


GENOTROPIN 16 UI Poudre pour usage parenteral SC en stylo fLyophilisat-hsolvant en cartouche) Boite de 1 stylo 


1 387,00 


1 212,00 


917,5 


914,00 


GENPRESS 5 mg Comprime Boite de 30 


63,00 


63,00 


41,7 


39 s 40 


GENPRESS 1,25 mg Comprime Boite de 30 


40,00 


40,00 


26,5 


25 t 00 


GENPRESS 2,5 mg Comprime Boitc de 30 


50,00 


50,00 


33,1 


31,20 


GENSTAT 10 mg Comprime enrobe Boite de 14 


60,50 


44,00 


40,0 


27,50 


GENSTAT 10 mg Comprime enrobe Boite de 28 


UĠ,00 


72,80 


76,7 


45,50 


GENSTAT 20 mg Comprime enrobe Boire de 14 


72,80 


72,80 


48,1 


45,50 


GENSTAT 20 mg Connprime enrobe Boite de 28 


130,00 


130,00 


86,0 


81,20 


GENSTAT 40 nigComprime enrobċ Boite de 14 


113,30 


113,30 


74,5 


70,80 


GENSTAT 40 mg Comprime enrobe Boite de 28 


202,40 


202,00 


133,9 


126,50 


GENTA 40 mg/2 ml Ampoule injectable Boite de 10 ampoules injectables 


91,80 


91,80 


60,7 


57,20 


GENTA 80 mg/2ml SoJution injectable Boite de 10 ampoules 


102,00 


102 9 00 


67,5 


63,50 


GENTADEXA Solution ophtalmique et otkjue Hacon de 10 ml 


20,00 


20,00 


13,2 


12,50 



Nom du Medicament 


Prix Public M»tOC 
di Difhatn avant 
revision 


PiixPuMic de 

VfcHte en DirhAm 


Prix Ħopital en 
rċvision 


Prix H6pital en 

1 1 ri_hlmj-i __ — 3L 

uirnflni apres 


frl 4_]JI -fcWil 




_*J 


O-aUlL j^JS 


fk ^jJLi a i.fri.._iH- > 
_>*_l _*j 


GENTAGAM 1 Orng Sokmon InjectaUe Boite de i 


6 5 50 


6,50 


4,3 


4,00 


GENTAGAM 120mg Solunon Injectable Boire de 1 


15,80 


15,80 


10,4 


9,80 


GENTAGAM 120mg Solution Injectable Boite de 6 


77,00 


77,00 


50,9 


48,00 


GENTAGAM 160mg Solution Injectable Boite de 1 Arnpoule de 2 ml 


18,90 


18,90 


12,5 


11,80 


GENTAGAM 160mg Solutiofl Ifljectabk Boite de 6 Ampoule de 2 ml 


92,80 


92,80 


61,4 


57,80 


GENTAGAM40mgSolution Injectable Boite de 1 AmpouJe de 1 ml 


9,60 


9,« 


6,3 


6,00 


GENTAGAM 80mg Solution Injcctable Boite de 1 Ampoule de 2 ml 


12,70 


12,70 


8,4 


7,90 


GENTAGAM SOmg Solution Injectable Boite de 6 Ampoule de 2 ml 


61,20 


61,20 


40,5 


38,10 


GENTAL 0,30% Collyre Hacon de 10 ml 


20,90 


20,% 


13,8 


13.00 


GENTALLINE 0,30% CoUyre Flacon de 5 ml 


25,60 


25,60 


16,9 


15,90 


GENTALLINE 10 mg Solution injectable Boite de 1 ampoule 


8,70 


8,70 


5,7 


5,40 


GENTALLINE 160 mg Solution injectable Bolte de 1 ampoule 


44,00 


44,00 


29,1 


27,40 


GENTALLINE 40 mg Solution injectable Bolte de 1 ampoule 


16,20 


16,20 


10,7 


10-10 


GENTAT.T JNE 80 mg Soludon injectable Boite de 1 ampoule 


27,15 


27,10 


17,9 


16,90 


GENTAMI CINE-POS 5 mg/ml Collyre Flacon de 5 ml 


26,30 


26,30 


17,4 


16,40 


GENTAMYCINE 160 mgSolution injectable Boite de 6 ampouJes de 4 mJ 


119,85 


119,80 


79,3 


74,70 


GENTAMYCINE 160 mg Solution injectable Boite unitaire de 4 ml 


28,00 


28,00 


18,5 


17,40 


GENTAMYCINE 40 mg Solution injectable Boite de 6 ampouks de 2 ml 


54,00 


54,00 


35,7 


33,60 


GENTAMYCINE LLORENTE 80 mg Soluuon injectable Boite de 6 ampouks (2 ml) 


37,15 


87,10 


57,6 


54,30 


GENTAMYCINE LLORENTE 120 mg Solution injectabk Boite de 6 ampoules (3ml) 


111,90 


111,90 


74,0 


69,70 


GENTAMYCINE LLORENTE 120 mg Solurion injectable Boite unitaite (3 ml) 


23,00 


23,00 


15,2 


14,30 


GENTAMY CINE LLORENTE 40 mg Solution injectabk Boite unitaire (2 rnl) 


12,25 


12,20 


8,1 


7,60 


GENTAMYCINE LLORENTE 80 mg Solution injectable Boite unitaire (2 ml) 


18,05 


18,00 


11,9 


11,20 


GENTOSYL 160 mg Solute Injectabk , Ampoule cte 2 mi Boite de 1 


28,90 


28,90 


19,1 


18,00 


GnNTOSYL160mgSoluteIn)ectabk , Ampoule de 2 ml Boite de 6 


132,20 


132,20 


87,4 


82,40 


GENTOSYL 20 mg Solute Injectable Ampouk de 2 ml Boite de 1 


9,40 


9,40 


6,2 


5,90 



Nom du Medicameiit 


Prix Public Maroc 
rċviaion 


Prix Public dc 
venic cTi uirnam 
aprċa rċvision 


Prix Hàpital en 
U_rham avanr 
rfiviaion 


Prix HfipitsU en 
JDirham apres. 
rtvision 






_■ 


__**__! 


fAjjl^ ^_-i_____lL 


GENTOSYL 40 mg Solute Imectable , Arnpoule de 2 ml Boite de 1 


12,80 


12,80 


8,5 


8,00 


GENTGSYL 80 mgSoluce Injectable , Ampoulc de 2 ml Boite de 1 


18,10 


18,10 


12,0 


11,30 


GENTOSYL 80 mg Solute Injettable Ampoule de 2 ml Boite de 6 


101,10 


101,10 


66.9 


63,00 


GEPRID 1 mg Comprime Boite de 30 


45,00 


45,00 


29,8 


28,10 


GEPRID 1 mg Compnme Boite de 60 


79,20 


79,20 


52,4 


49,50 


GEPRID 2 mg Compnme Bohe de 30 


65,00 


61,80 


43,0 


38,60 


GEPRID 2 mg Compiime Boite de 60 


114,40 


114,40 


75,7 


71,50 


GEPRID 3 mg Comprime Boite de 30 


90,00 


90,00 


59,5 


56,20 


GEPRID 3 mg Comprime Boite de 60 


158,40 


158,40 


104,8 


99,00 


GEPRID 4 mg Comprime Bofte de 30 


110,00 


84,00 


72,8 


52,50 


GEPRID 4 mg Comprimċ Boite de 60 


193,40 


156,70 


327,9 


97 s 90 


GINKOR FORT 14mg/300mg/300mg Gelule Boite de 30 


70,00 


70,00 


46,3 


43,70 


GIROFLOX 200 mg / 100 ml Soludon pour pcrfusion Flacon de 100 mj 


231,00 


231,00 


1S2,8 


143-90 


GIROFLOX 250 mg Comprime pellicule fioite de 16 


180,00 


180,00 


119,1 


112,10 


GIROFLOX 250 mg Comprime pellicule Boite de 8 


90,00 


90,00 


59.5 


56,10 


GIROFLOX 500 mg Comprime pellkule Boite de 1 6 


360,00 


336,00 


238,1 


222,00 


GIVALEX 0,1 g/0,5g/0,250gSoluuoiipourlavage buccal Flacon de 125mi 


15,80 


15,80 


10,4 


9,80 


GLEMA 1 rng Comprime Boite de 30 


20,00 


20,00 


13,2 


12,50 


GLEMA 2 rag Comprime Boite de 30 


40,00 


40,00 


26,5 


25,00 


GLEMA 3 mg Comprime Boite de 30 


60,00 


60,00 


39,7 


37,50 


GLEMA 4 mg Comprime Bohe de 30 


80,00 


80,00 


52,9 


50^00 


GLIMEPIRIDE WIN 1 mg Comprirne Boit. de 30 


40,00 


40,00 


26,5 


25,00 


GLIMEPIRIDE WIN 1 mg Comprime Boite de 60 


58,20 


58,20 


38,5 


36,40 


GLIMEPIRIDE \VIN 2 mg Comprime Boite de 30 


57,00 


57,00 


37,7 


35,60 


GLIMEPI RIDE \VIN 3 mg Cornprime Boice de 30 


77,00 


77,00 


50,9 


48,10 


GLIMEPIRIDE WIN 3 rng Comprime Boite de 60 


103,60 


103,60 


68,5 


64,70 



Nom du Medicament 


Prix Public Maroc 

CWl nirham avant 

revi&ion 


Prix Public de 

T UIIV wii .___»_____ J A fl "II 

aprfcti rċviaian. 


Prix Hfipilal en 
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rċvision 


PrU H4pital en 
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^jjib tJ ii_a i _ t i < nj 


GLIMEPIRIDE WIK 4 mg Comprime Boite de 30 


99,00 


84,00 


65,5 


52,50 


GLIMEPIRIDE WIN 2 mg Comprime Boite de Ġ0 


69,10 


69,10 


45,7 


43,20 


GLIPHARM 5 mg Comprime Boite de 20 


17,15 


17,10 


11,3 


10,70 


GLIPHARM 5 mg Comprime Boite de 60 


33,35 


33,30 


22,1 


20,80 


GLIPHARM 5 mg Comprime Boire de 90 


46,70 


46,70 


30.9 


29,20 


GLIVEC 100 mg Comprime pell Boite de 60 




11 940,00 


11 880,0 


11 714,00 


GLIVEC lQOmgG&uleBoitede 120 




20 399,00 


20 588-0 


20 007-00 


GLIVEC 400 mg Comprime pel! Boite de 30 




23 131,00 


23 400,0 


22 685,00 


GlucaGcn Hypokir 1 mg Poudre pour preparation Injecablc S/C/I/M Flacon + 1 seringue preremplie 


308,50 


287,00 


204,1 


179,40 


GLUCONATE DE CALCIUM PROAMP 10% solution injectable Boite de 50 ampoules de lOml 




291,00 


181,9 


181,30 


GLUCOPHAG-E 1 000 mg Comprime pdlicule Boice de 30 


28,00 


28,00 


18,5 


17,50 


GLU COPHAGE 500 mg Comprime pellicule Boite de 50 


20,80 


20,80 


13,7 


13,00 


GLU CO PHA GE 850mg Comprime pellicule Bolte de 30 


23,90 


23,90 


15,8 


14,90 


GLUCOPHAGE 850mg Compnme peUkule Boite de ĠO 


45,20 


45,20 


29 5 9 


28,20 


GLUCOR lOOrng Comprime Boite de 30 


92,05 


92,00 


60,9 


57,50 


GLUCOR 50mg Comprime Boite de 30 


49,75 


49,70 


32,9 


31,10 


Glucose Generation Sante 5% Solute injectable Poche souple Flip Off en PVC plast_f_e, 100 ml 


16,00 


16,00 


10,6 


10*00 


Glucose Generation Sante 5% Soluie injectable Poche souple Twist Off en PVC plastifie, 500 ml 


22,50 


22,50 


14,9 


14,00 


GLUCOSE GEN ERAHON SANTE 5% Solure injectabk Poche souple Twist Off en PVC plasrifie^ 250 ml 


14,50 


14,50 


9,6 


9,00 


Glucose Generation Sante 5% Solute injectable Poche souple Flip QfT en. PVC plastifie, 1000 ml 


28,50 


28 9 f>0 


1S,S 


17,80 


Glucose Generation Sante 5% SoJute injectable Poche souple Twist Off en PVC plastifie, 100 ml 


15,00 


15,00 


9,9 


9,30 


Glucose Generation Sante 5% SoJute injectable Poche souple Twist Off en FVC piastifie, 1000 ml 


28,00 


28,00 


18,5 


17,40 


GLUCOSE GENERATION SANTE 5% Solute injectable Poche souple Flip Off en PVC plasnfie, 250 ml 


14,50 


14,50 


9,6 


9,00 


Glucose Geneiatioa Sante 5% Solute injectable Poche souple Flip Off en PVC plasiifie, 500 ml 


23,00 


23,00 


15,2 


14,30 


GLUCOSE LAPROPHAN 10% Soludon Tn]ectable Flacon de 500 ml Catton de 12 


210,10 


210,00 


139 5 


130,90 


GLUCOSE LAPROPHAN 15% Solution Injectable FJacon de 500 ml Carton de 12 


239,40 


239,00 


158,4 


149,20 



Nom du Medicament 



GLUCOSE LAPROPHÀN 20% Soluaon Injectabk Flacon de 500 ml Carron de 12 



GLUCOSE LAPROPHAN 30% Solution Injectable Fiacon de 125 ml Carton de 12 



GLUCOSE LAPROPHAN 30% SoWon Injectable Flacon de 500 tnl Carton de 12 



GLUCOSE LÀPROPHAN 5% Solution Injectable PochedelOOml 



GLUCOSELÀPROPHAN5% Solution Injectable Poche de 1000 ml 



GLUCOSE LÀPROPHAN 5% Soluuon Injectable Poche de 250 ml 



Prix Publk Maroc 
cn Dir hatn avant 
rċviaion 



248,30 



159,20 



255,10 



16,60 



33,90 



21,10 



Frix Public dc 

Vente en Dirham 
apres rċvision 



248,00 



189,20 



255,00 



16,60 



33,90 



21,10 



Frix Hċpital en 
Dirham avant 
rċvision 



O-UJl jiu-Jl 

^jiJL^LSl^JU 
8**lj-fl j,à 



164,2 



125,1 



168,7 



11,0 



22.4 



13,5 



Prix HĠpital «n 
Dirham aprċs 
revieion 



4*^1 jJl 



154,70 



117,90 



158,90 



10,30 



21,10 
13,10 



GLUCOSE LAPROPHÀN S% Solution Injectable Fkeon de 250 m! Carton de 12 



GLUCOSE LAPROPHAN 5% Soiutbn Injcctable Fkcon de 125 ml Carton de 12 



GLUCOSE LAPROPHAN 5% Soluoon Injectable Fkcon de 500 ml Carton de 12 



GLUCOSE LAPROPHAN 5% Solution Injectable Pochc de 500 ml 



GLUCQSE SOTHEMA 10% Solution pour perfusion Poche50Dml 



GLUCOSE SOTHEMIA 5% Soluuon pour perfusion Pche de 500 ml 



GLUCOSE SOTHEMA 5% Soluiion pour perfusion Poche lOOml 
GLUCOSE SOTHEMA 5% Soluuon pour perfWan Poche de 1000 rnl 



GLUCOSE SOTHEMA 5% Solution pour perfusion Poche de 250 ml 



GLUCOVANCE 500 mg/2,5mg Comprime pellicules Boite de 30 



GLUCOVANCE 500 cng/5 mg Comprime pellicules Bolte de 30 



GLURENOR 30 mg Comprime Boite de 20 



GLURENOR 30 mg Comprime Boite de 60 



GLUSCAN 600MBq/ml Solution injectable par voie IV Flacon multidose de 10 mJ 



GLYAZID 80mgComprime Bohede20 



157,90 



157,90 



150,30 



150,30 



232,90 



232,00 



25,60 



22,00 



21,00 




14,50 



59,00 



59,00 



35,00 



85,80 



29,70 



25,60 



22,00 



21,00 



14,50 



42,00 



47 3 40 



25,70 



69,00 



21 313,00 



29,70 



104,4 



99,4 



154,1 



16,9 



14 5 55 



13,85 



9,55 



39,0 



39,0 



23,1 



56,7 



21 5U0.0 



19,6 



98,40 



93,60 



145,10 



15,90 



13,70 



13,10 



9,00 



26,20 



29,60 



16,10 
43,10 



20 876,00 



18,60 



GLYAZID SO mg Comprime Boitc de 60 



GLYCAN SOOmgComprime Boitcde 50 



GLYCAJS Retard 850mg Comprime enrobe Boite dc 30 



GLYCAN Retard 850mg Comprime cnrobe Boite de 60 



GLYCEMAT 30 mg LM Comprirne à liberarion modifiee BoJte de 30 



83,45 



83,40 



19,55 



21,40 



38,15 



38,90 



19,50 



21,40 



38,10 



38,90 



55,2 
12,9 



14,1 



25,2 



25,7 



52,20 



12,20 



13,40 



23,80 



24,30 
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GLYCEMAT 30 mg LM Ċomprime à liberation modifiee Boite de 60 


68,50 


68,50 


45,3 


42,80 


GLYCEMAT 80 mg Comprime secable Boite de 20 


26,70 


26,70 


17,7 


16,70 


GLYCEMAT 80 mg Comprime secable Boite de 60 


75,05 


75,00 


49,6 


46,90 


GLYCOCOT J.F. MEGDICH PHARMA 1,50% Solution injectable Pochede 3L 


88,80 


88,80 


58,7 


55,30 


GLYSET 3 mg Comprime Boite de 30 


20,00 


20,00 


13,2 


12,50 


GLYSET 2 mg Comprime Boite de 30 


40,00 


40,00 


26,5 


25,00 


GLYSET 3 mg Co-mprime Boite de 30 


60,00 


60,00 


39,7 


37,50 


GLYSET 4 mg Comprime Boite de 30 


80,00 


80,00 


52,9 


50,00 


GONAL-F 1050 UI/0,75ml Poudre pour solurion injectable Boite de 1 flacon 


4 055,80 


3 034,00 


2 Ġ82.9 


2 674,00 


GONAL-F 300UI/G,5ml Solution injectable Boire 1 stylo et 5 aiguilles 


1 159,00 


1 065,00 


766,7 


764,00 


GONAL-f 450 UI/0,75 ml Poudre pour solution injectable Boite de 1 flacon 


1 738,30 


1 438,00 


1 149,9 


1 146,00 


GONAL-F 450 UI/0,75 ml Solution injectabie Bohe 1 stylo et 7 aiguilles 


1 738,30 


1 438,00 


1 149,9 


1146,00 


GONAL-f 75 UI lyophiiisat Boite de 1 seringue pre remplie 


286,30 


284,00 


189,4 


188,80 


GONAL-F 900 UI/ 1 ,5 ml Solurion injectable Boite 1 stylo pte rempli er 14 aiguilles 


3 476,40 


2 661,00 


2 299.6 


2 292,00 


GRACIAL I 025mg/0,04mg//0,125mg/0,03mg Comprime bieu et blanc Boite de 22 


61,20 


61,20 


40,5 


38,10 


GRAN 34 MUI (33,6 MUI) poudre LyophUisee et solvant Boite d'un Flacon + une seringue preremplie 


850,00 


846,00 


562,3 


560,00 


GRAN I S ETRON COOPER 1 mg Comprime peilicules Boite de 10 


235,00 


235,00 


155,4 


146,40 


GRANISETRON COOPER 2 mg Comprime peWcules Boite de 5 


200,00 


200,00 


132,3 


124,60 


GRANOCYTE 34 MUI (33,6 MUI) poudre Lyophilisee et solvant Boite de 5 Fkcons + 5 ampoules 


4 661,00 


3 423,00 


3 083,2 


3 073,00 


GRISEO 125 mg Comprime Boite de 30 


25,80 


25,80 


17,1 


16,10 


GRISEO250mgComprime Boite de 30 


42,20 


42,20 


27,9 


26,30 


GRISEO 5% Pommade dcrmiquc Tube de 1 5 g 


10,70 


10,70 


7,1 


6,70 


GRISEO 500 mg Comprimċ Bottedel6 


46,60 


46,60 


30,8 


29,00 


GRISEO SAUCYLEE 5 g / 3 gPommade dermioueTubede 15 g 


12,60 


12,60 


8,3 


7,80 


GRISEOPHARM 125 mg Comprime Boite de 32 


22,05 


22,00 


14,6 


13,70 


GRISEOPHARM 250 mg Comprime Boite de 30 


32,90 


32 s 90 


21,8 


20,50 
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GRISEOPHARM 500 mg Comprime Boire de 20 


34,55 


34,50 


22,8 


21,50 


GYNERGENE CAFEINE Img/lOOmg Comprime drageifie Bohc dc 20 


41,80 


41,80 


27,6 


26,00 


GYNO CANESTEN 1% Creme Vagmale Tube35g + 6 applicateurs 


56,25 


56,20 


37,2 


35,00 


GYNO CANESTEN 500mg Comprime Vaginal Boke de 1 


44,95 


44,90 


2£,7 


28,00 


GYNO-DAKTARIN 400 mg capsule moll e vaginale boite de 3 


54,70 


54,70 


36 5 2 


34,10 


GYNO-DERMOFIX 300 mg ovule Boite de 1 


40,00 


40,00 


26,5 


24,90 


GYNOFLOR Q,03mg/10(piussance)8 CFU Cotnprime vaginaux Boite de 6 


69,90 


69,90 


46,2 


43,50 


GYNOMYK 100 mg Ovule Bohe de 3 


62,20 


62,20 


41,1 


38,70 


GYNO -PEVARYL 150 mg Ovuk Boite de 3 


70,35 


70,30 


46,5 


43,80 


GYNO-PEVARYL LP 150 mg Ovule à liberarion prolongee Boite de 1 


75,20 


57,90 


49 3 7 


36,10 


GYSELLE 2 mg Comprime pellicule Boitc de 2 1 


46,00 


46,00 


30,4 


28,70 


GYSELLE 2 mg Comprime pellieule Boite de 63 


118,70 


118,70 


78,5 


74,00 


HAEMACCEL Solution injectaple pour perfusjon Fiacon dc 500 ml 


71 5 00 


71,00 


47,0 


44,20 


HALDOL 2 mg/ml Goutte buvable Boite de 1 Flacon de 15 ml 


13,80 


13,80 


V 


8,60 


HALOPERJDOL 1 mg Comprime Boite de 40 


18,35 


18,30 


12,1 


11,40 


HALOPERJDOL 5mg/ml Solutioti injectable Boite de 5 ampoules de 1 ml 


20,50 


20,50 


13,6 


12,80 


HALOPERJDOL PHARMA5 2 mg / ml Soluaon buvable Fkcon de 1 5 ml 


13,20 


13,20 


8,7 


8,20 


HALOTHANE COOPER 100 %V/ V Liquide pout inhalation Hacoo de 250ml 




421,00 


280,0 


279,00 


HAVRIX NOURRISSONS ET ENFANTS 720 U/0,5ML SUSPENSION INJECTABLE Boite de 1 seringue preremplie 


200,00 


200,00 


132,3 


124,60 


HAVRIX ADULTE 1440 U/IML SUSPENSION INJECTABLE Boite de 1 seringue preremplie 


420,00 


407,00 


277 5 8 


269,00 


HEC PommadeTubede25g 


10,15 


10,10 


6,7 


6,30 


HELICOCIN 750/500 Comprime enrobe Boite de 2*21 


122,40 


122,40 


80,95 


76,30 


HELZOLSOmgComprimeBoitede 20 


20,90 


20,90 


13,8 


13,10 


HELZOL 80mg Comprime Boite de 60 


57,00 


57,00 


37,7 


35,60 


HEM DAONIL 2,5 mg Comprime Boite de 30 


28,40 


28,40 


18,8 


17,70 


HEMOFAST PommadeTube de 10 g 


19,60 


19,60 


13,0 


12,20 
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HEMOFÀST Suppositoire Boite de Ġ 


14,50 


14,50 


9,6 


9,00 


HEMO-PUR Al Solure pour hernodialyse Bidon de 5.000 ml 




71,70 


44,8 


44,80 


HEMO-PUR Al Solute pour hemodialyse Bidon de 6.000 ml 




72,00 


45,0 


45,00 


HEMO-PUR Al 172,19/5,49/9,48/3,74/8,85 g/1 Solute pour hemodialyse Bidon de 10 L 




96,00 


60,0 


60,00 


HEMO-PUR A2 Solute pour hemodial^e Bidan de 10,000 ml 




107,40 


67,1 


67,10 


HEMO-PUR A2 Solute pour hemodialyse Bido__ de 5.000 ml 




63,20 


39,5 


39,50 


HEMO-PUR A2 Solute pour hcmodialyse Bidon de 6.000 ml 




75,80 


47.4 


47-40 


HEMO-PUR A5 Solute pour hemodialyse Bidon de 10.000 ml 




111,50 


69,7 


69 3 70 


HEMO-PUR A5 2 10,62/ 5 ,2 1/9/ 3, 5 5 /6,3 lg/1 Solutd pour hemodialyse Bidon de 5.000 ml 




65,60 


41,0 


41,00 


HEMO-PUR A5 210,62/5,21/9/3,55/6,3^/1 Solute pour liernodialyse Bidon de 6.000 ml 




78,70 


49,2 


49,20 


HEMO-PUR ACl 212,72/5,22/9/5,34/181,85 g/1 Solute pour hċmodiaiysc Bidon de 10,000 ml 




161,40 


WOfi 


100,90 


HEMO-PUR AGl 172,15/36,83/5,49/9,48/3,74/8,85 g/1 Solute pour hemodialyse Bidon de 10.000 ml 




107,40 


67,1 


67,10 


HEMO-PUR AGl 172,19/36,83/5,49/9,48/3,74/8,85 g/1 Solute pour hemodialyse Bidon de 5.000 ml 




63,20 


39,5 


39,50 


HEMO-PUR AGl 172,19/36,83/5,49/9,48/3,74/8,85 g/1 Solute pour hemodialyse Bidon de 6.000 m! 




75,80 


47,4 


47,40 


HEMO-PUR Bl Solute pour hemodialyse Bidon de 9.000 ml 




107,70 


67,3 


67,30 


HEMO-PUR Bl 23,53 /65 5 95 g/1 Solute pour hemodialyse Bidon de 5000 ml 




64,00 


40,0 




HEPADIAL 50 mg Comprime enrobe Boite de 100 


49,00 


49,00 


32,4 


30,50 


HEPARINE MEDIS 25000 UI Solution injectable Boite de 10 Gacons de 5 ml 


408,00 


406,00 


269,9 


269,00 


HEPARINE SODIQUE LEURQUIN 25000UI/5ml Solution Injectahle IV Boite de 10FLA/5ML 




239,00 


149,6 


149,60 


HEPSERA lOmg Comprirne Boite <te 30 


2 523,00 


1 921,00 


1 669,0 


1 668,00 


HEPT-AMYL 1 87,8 mg Comprime Boite de 20 


21,15 


21,10 


14,0 


13,20 


HEPT-A-MYL 30,5% 30,5g gouttc buvable flaton de 20 ml 


34,45 


27,20 


22,8 


17,00 


HERCEPTTN 150 mg Lyophilisat pour perfusion IV Boite de 1 flacon de 15 ml 




6 890,00 


6 681,0 


6 681,00 


HERPEVIR 200 mg Comprime Boite de 25 


171,00 


171,00 


113,1 


106,50 


HERPEVIR 800rngComprimeBoitede35 


740,00 


736,00 


489,5 


487,00 


HERPEVIR 5% Creme Tube de lOg 


40,00 


40,00 


26,5 


24,90 
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HERPEVIR 5% CremeTube de 2 g 


25,00 


25,00 


16,5 


15,60 


HEXABRIX 320 mgl/ml Solurion injectable Boite de 1 Fkcon de 10 ml 


ao,io 


80,10 


53,0 


49,90 


HEXABRIX 320 mgl/ml Solurion injectable Boite de 1 Fkcun de 20 ml 


147,10 


127,30 


97,3 


79,30 


HEXABRIX 320 mgl/ml Soludon injectable Boite de 1 Flacon de 200 rnl 


1 180,70 


922,00 


781,0 


610,00 


HEXABRIX 320 mgl/ml SoJutiaii injectable Boite de 1 Flacon de S0 ml 


337,30 


277,00 


223,1 


173 ( 20 


HEXABRIX 320 mgl/ml Solution injectable Boite de 1 Flacon de 100 ml 


674,10 


514,00 


445,9 


340,00 


HEXAMIDINE PHÀRMÀ5 0,10% Solution pour application locale Flaeon de 45 ml 


13,50 


13,50 


8,9 


8,40 


HEXAPNEUMINE Comprime Drageifie Boite de 20 


30,20 


30,20 


20,0 


18,80 


HEXAPNEUMINE ENFANT 300 mg/20 mg/200 mg/100 mg Sirop Flacon de 200 ml 


23,05 


23,00 


15,2 


14,40 


HEXAPNEUMINE ADULTE 0,16 g/0,14 g/0,40 g/0,015 g Suppositoire Boite de 6 


17,85 


17,80 


11,8 


11,10 


HEXAPNEUMINE ÀPULTE 396 mg/26,60 mg/400 mg/266 mg Sirop Flacon de 200 ml 


27,05 


27,00 


17,9 


16,80 


HEXAPN EUMIN E ENFANT 0,08 g/0,07 g/0,20 g/0,005 g Suppositoire Boite de 6 


16,20 


16,20 


10,7 


10,10 


HEXASPRAY 5 mg Collutoire Flacon de 30 g 


38,95 


38,90 


25,8 


24,30 


HEXIDYL BaindeboucheF]aco n de200ml 


12,75 


12,70 


8,4 


7,90 


HEXOMEDINE Solution pour application locale Flacon de 45 ml 


14,00 


14,00 


9,3 


8,70 


HEXOMEDINE Traflscutanee 0,15% Fkcon de 60 ml 


14,00 


14,00 


9,3 


8,70 


HEXTRIL0 5 10%baindebouche Flacon de 200 ml 


13,65 


13,60 


9,0 


8,50 


HIBERIX Foudre et solvant pour solution injectable Boite d'un flacon de poudfe et dW seringue preremplie 


188 5 30 


185,50 


124,6 


115,60 


HIBOR 10000 UI AntiXaSolution injectable Boite de 10 seringues pre-remplies de 0,4ml 


1 730,90 


1 433,00 


1 145,0 


1 141,00 


HIBOR 10000 UI Anri Xa Solution injcctablc Boite de 2 seringues pre-remplies de 0,4ml 


391,40 


389,00 


258,9 


258,00 


HIBOR 10000 UI Anri Xa Solution injectable Boite de 30 seringues pre-remplies de 0,4mf 




2 969,00 


2 616,2 


2 608,00 


HIBOR 2500 UI Anri Xa Solution injectabk Bottc de 10 seringucs pre-remplies dc 0,2mi 


242,00 


242,00 


I6Ġ,1 


150,80 


HIBOR 2500 UI Anri Xa Solution infectable Boite de 2 seringues pre-remplies de 0,2ml 


57,00 


57,00 


37,7 


35,50 


HIBOR 2500 UI Anti Xa Solution injectable Boice t]e 30 seringues pre-rempUes de 0,2ml 


671,00 


667,00 


443,9 


442,00 


HIBOR 3500 UI Anti Xa Solution injectable Boite de 10 seringues pre-remplies de 0,2mi 


445,50 


443,00 


294,7 


293,00 


HIBOR 3500 UI Anti Xa Solution injectabie Boite de 2 seringues pre-remplies de 0,2ml 


105,40 


105,40 


69,7 


65,70 
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HTBOR 3500 UI Anti Xa Solution injectable Boite de 30 seringues pre-remplies de 0,2rnl 


1 215,00 


1 101,00 


803,7 


801^00 


HIBOR 5000 UI Anu' Xa Solution injemble Boite de 10 seringues pre-remplies de 0,2ml 


852,1 Q 


848,00 


563,7 


561*00 


HIBOR 50CX) UI Ajiti' Xa Solution injectable Boite de 2 seringues pre^emplies de 2ml 


170,40 


170,40 


112,7 


106,20 


HIBOR 5000 UI Anu Xa Solution injectable Botte de 30 seringues pre-remplies de 0,2ml 




1 967,00 


1 695,2 


1 689,00 


HIBOR 7500 UI Anti Xa Solution injectable Boite de 10 seringues pre-remplies de D,3ml 


1 463,90 


1261,00 


968,4 


965,00 


HIBOR 7500 UI Anti Xa Solution injectable Boite de 2 seriogues pre-remplies de 0,3ml 


309,70 


308,00 


204,9 


204,00 


HIBOR 7500 UI Anti Xa Sobtion injectable Boite de 30 seringucs pre-remplies de 0,3ml 




2 501,00 


2134,7 


2128,00 


HIPERDINE 20 mg Comprime Boite de 20 


78,15 


78,10 


51,7 


48,80 


HIPERDINE 20 mg Cotnprime Boite de 60 


228,50 


228,00 


15U 


142,80 


HIPOTENSIL 25 mg Comprime Boite de 30 


75,00 


75,00 


49*6 


46,90 


HIPOTENSIL 50 mg Comprime Boite de 30 


140,00 


140,00 


92,6 


87,50 


HISTÀNGRM lĠmgCornprime BoitedelS 


40,00 


40,00 


26,5 


24,90 


HISTANORM 10 mg Cornprime Boitede30 


58,00 


58,00 


38,4 


36,10 


HISTANORM 5mg/5ml Sirop Flaeon de 120 ml 


4S,Ġ0 


48,00 


31,7 


29,90 


HISTANORM 5mg/5ml Sirop Flacon de 60 ml 


26,00 


26,00 


17,2 


16,20 


HISTAZINE 50 mg/2 rnl Ainpoule injectable Boite de 5 ampoules injectables 


9,70 


9 S 70 


M 


6,00 


HOLOXAN 1 g Poudre pour preparation Injectable Boite de I flacon 


462,20 


409,00 


305,7 


272,00 


HOLOXAN 2 g Poudre pour preparation Injectable Boite de 1 flacon 


830,70 


826,00 


549,5 


549,00 


HOLOXAN 500 mg Poudre pour preparation Injectable Bolte de 1 flacon 


258,00 


258,00 


170,7 


161,20 


HOMEOAFTYL Comprime à sucer Boite de 60 


44,00 


44,00 


29,1 


27,40 


HOMEOPLASMINE Pommade Tube de 1 8g 


30,00 


30,00 


19,8 


18,70 


HOMEOPTIC CoilyrelODoses 


47,00 


47,00 


31,1 


29,30 


HOMEOVOX Dragee Boite de 55 


36,00 


36,00 


23,8 


22,40 


HOSTACORTINEH 5mg Comprime Boitede20 


21,70 


21,70 


14,3 


13,60 


HOSTÀCYCLINE 500 mg Comprime Boite de 20 


57,50 


57,50 


38,0 


35,80 


HUMALOG 100 Ul/ml Solution pour usage parenteral 5 cartouches de 3ml 


508,00 


499,00 


336,0 


331,00 
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HUMALOG Kwik PEN 100 Ul/rnl Solution pour usage pareateral un stylo avec cartouche de 3 mf 


111,00 


111,00 


73,4 


69,40 


HUMALOG Kwik PEN MIX 25 100 Ul/ml Solution pom usage parenteral un stylo avec cartouche de 3 ml 


111,00 


111,00 


73,4 


69,40 


HUMALOG MDC 25 100 Ul/ml Suspensiori injectable 5 cattouches de 3ml 


527,00 


508,00 


348,6 


337,00 


HUMALOG MIX 50 KwikPen 100 UI/ ml Suspension injectable un stylo avec cartouche de 3 ml 


111,00 


111,00 


73,4 


69,40 


HUMEX 0,30% /0,03% Colluroke Flacon de 35 ml 


30,00 


30,00 


19,8 


18,70 


HUMEX EXPEXTORANT AD 5% Sirop Flacon de 200 ml 


30,50 


30,50 


20,2 


19,00 


HUMEX EXPEXTO RANT ENF^NOUR 2% Sirop Hacon dc 125 ml 


12,70 


12,70 


8,4 


7,90 


HUMEX MAL DE GORGE MIEL CITRON 20 mg Pasrille Boite de 12 


34,00 


34,00 


22,5 


21,20 


HUMEX MAL DE GORGE ORANGE 20 mg Pastilk Boitedel2 


34,00 


34,00 


22,5 


21,20 


HUMEX RHUME 5 04% Solution pour pulverisation nasale Flacon de 15 ml 


20,40 


20,40 


13,5 


12,70 


HUMEX RHUME 500 mg +60 mg/ Comprime 500 mg 4-4 mg / Gefale Comptime Qour) Gelule (nuk) Boite dt 12 et 4 


23,50 


23,50 


15,5 


14,60 


HUMEX TAMPON 42.11 g /42.11 g /11.58 g Tampon imptegne pour inhalarion 1 tampon impregne en Tube 


19,00 


19,00 


12 s 6 


11,80 


HUMIRA 40 rng Solurion injectable Boite de 2 seringues de 0,8 rnl 




11 683,00 


12 195,0 


11 434,00 


HUMIRA 40 mg Solution injectable Boite dc 2 stylos de 0,8 mJ 




11 683,00 


12195,0 


11 434,00 


HYALGAN 20mg/2ml Solurion Injeictablepour usage inrra-articukire en seringue pre-remplis Boire de 1 ser de 2mi 


340,00 


338,00 


224,9 


224,00 


HYCAMTTN 4 mg Injectable Boite de 5 




7 411,00 


12 819,6 


7 217,00 


HYDRACORT 0,005 Creme Tubede30g 


40,40 


40,40 


26,7 


25,20 


HYDREA 500 mg Gelule Boite 20 


ĠĠ.20 


£6,20 


43,8 


41,40 


HYDROCORTISONE Leurquin lOOmgLyophilisat pour usage parenteral Boite de (1+1) 


18,00 


18,00 


11,5 


11,20 


HYDROCQRTTSQNE Lcurquin lOOmgLyophilisatpourusagcparcnteral Boitc dc 100 




862,00 


573,0 


571,00 


HYDROCORTISONE ROUSSEL 10 mg Comprime secabk Boitede25 


42 5 80 


35,10 


28,3 


21 s 90 


HYDROSOL POLYVITAMTNE 250000 UI/0,1 g/0,075 gAU g/2,5 g/50000 UI/0,1 g/0 3 5 g Solution buvable Fkcon dc 30ml 


15,10 


15,10 


10,0 


9,40 


HYDROXO "5000" 5000 ug/ampoule Solute Injectable Boite de 4 Ampoules 


58,50 


58,50 


38,7 


36,40 


HYFRESH 2 mg Solution ophtalmique Flacon de 1 ml 


21^20 


21,20 


14,0 


13,20 


HYPERIUM lmg Comprime Bofte de 30 


143,50 


139,20 


94,9 


87,00 


HYPNOMIDATE 2 mg/ml Solution injectable Boite de 5 Ampoules de 10 ml 


249,60 


249,00 


165,1 


155,50 
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HYPRIL 20 mg / 12,5 mg Comprime Bolte de 30 


134,00 


71,50 


88,6 


44,70 


HVPRIL 20 mg / 12,5 mg Comprime Boite de 60 


260,00 


125,80 


172,0 


78,60 


HYTACAND 16 mg/12,5 ittg Comprime Boite de 30 


310,00 


241,00 


205,1 


150,80 


HYTACAND 8 mg/12,5 mg Comprime Boire de 30 


300,00 


223,00 


198,4 


139,70 


HYZAAR 50mg/12.5 mg Comprime pellicule Boite de 14 


125,00 


86,90 


82 a 7 


54,30 


HYZAAR 50mg/1 2.5 mg Comprime pellitule Boite de 28 


247,00 


156,70 


163,4 


97,90 


I P P 20 mg gċJule Boite de 14 


65,00 


65,00 


43,0 


40,50 


I P P 20 mg gelule Boite de 28 


110,00 


110,00 


72,8 


68,50 


IBEFLOX 200 mg Camprime Boite de 10 


62,00 


62,00 


41,0 


38,60 


IBUMAC 100mg/5ml Suspeiision buvable Flacon 200 ml 


19,00 


19,00 


12,6 


11,80 


IBUMACLP 300mg Gelule Boite de 30 


42,00 


42,00 


27,8 


26,20 


IBUPHIL 2% Skop Hacon de 125 mi 


16,50 


16,50 


10,9 


10,30 


IBUPHIL 5% Gel Tube de 50 g 


37,00 


37,00 


24,5 


23,00 


ICAM 5 mg Comptime pellicule Boite de 14 


52,10 


45,20 


34,5 


28,20 


ICAM 5 mg Comprime pellicule Boite de 28 


93,00 


90,50 


61,5 


56,40 


ICAM 5 mg Comprime pellicule Boite de 7 


29,10 


25,30 


19,2 


15,80 


ICANAL 20 mg Comprime Boite de 30 


91,30 


65,40 


60,4 


40,90 


ICANAL 20 mg Comprime Boite de 50 


151,05 


109,00 


99,9 


68,10 


ICANAL RETARD 40 mg Comprime Bohe de 30 


140,25 


140,20 


92,8 


87,70 


ICAZ L.P 2,5 mg Gelule à liberarion prolongee Boite de 30 


118,10 


118,10 


78,1 


73,80 


ICAZ L.P 5 mg Geluie à liberation prolongee Boite de 30 


205,30 


205,00 


135,8 


128,30 


ICIN 0,30% Solution ophtalinicue Flacon de 5ml 


27,50 


27,50 


18,2 


17,10 


ICOMB 3mg/lmg Collyre en suspension Flacon de 5ml 


30,30 


30,30 


20,0 


18,90 


IDARAC 200 mg Comprime Boite de 20 


27,75 


27,70 


18,3 


17,30 


IDCOS 500 mg/400 UI Compnme à sucer ou à croquer Boite de 2 Tubes de 15 


79,55 


53,40 


52,6 


33,30 


IDEOS 500 mg/400 UI Comprime à sucer ou à crtx^uer Boite de 4 Tubes de 15 


95,90 


94,00 


63,4 


58,60 
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IDGL 100 rng Suppositoire Boite de 10 


19,90 


19,90 


13,2 


12,40 


IDOL 100 rng Suppositoire Boite de 20 


37,70 


37,70 


24 3 9 


23,50 


IMATEC 100 mgGelule Boite de 120 




3 800,00 


3 500,0 


3 500,00 


IMATINIB Cooper lOOmg Gelule Boite de 120 




3 800,00 


3 500,0 


3 500,00 


IMIGRAN 50mg Comprime peJlicule Boire de 2 


132,00 


130,90 


87,3 


81,50 


IMI2INE 10% Pàte pour usage dentaire Tube de 4,5 g 


400,20 


398,00 


264,7 


263,00 


Irnmunoglobuline Nk IV LFB-CNTS 50 mg/ml poudre et soulvant pour solurion pour perfusion Fkcon de 100 ml 


1 150,00 


1 059,00 


760,7 


75S,0O 


IMODIUM 2 mg Gelule Boke de 20 


30,50 


30,50 


20,2 


19,00 


IMOVANE 7,5 mg comprime peUicule secabk boirc de 20 


42,90 


42,90 


28,4 


26,70 


IMPLANON G8mg Implaot à usage sous cutane Boite de 1 + Applicateur 


1 256,00 


1 128,00 


830,8 


82&,0O 


IMUREL 50 mg Comprime Boite de 100 


494,80 


37&,00 


327,3 


251,00 


IMUSPORIN 100 rng Capsule molle Boite de 50 




1 691,00 


1 428,0 


1 406,00 


IMUSPORIN 25 mg Capsule mo]le Boite de 50 




544,00 


423 5 3 


360,00 


IMUSPORIN 50 mg Capsule moJle Boite de 50 




1 063,00 


816,0 


762,00 


INALER 100 mcg Aerosol buccal Fkcon 200 doses 


50,00 


45,30 


33,1 


28,30 


INALER 2 mg / 5 ml Solurion buvable Flacon de 100 ml 


16,30 


16,30 


10,8 


10,20 


INDO COLLYRE 0,10% Collyre Fiacon de 5 ml 


07,70 


58,00 


44,8 


36,10 


INDOLAN 1 00 mg Suppositoire Boite de 10 


38,20 


38,20 


25,3 


23,80 


INDOLAN 50 mg Suppositoire Boite de 1 


23,50 


23,50 


15,5 


14,60 


INDOLAN 25 mg Gelule Boite de 30 


27,80 


27 s 80 


18,4 


17,30 


INDOPHARM 100 tng Suppositoire Boite de 10 


21,25 


21,20 


14,0 


13,20 


INDOPHARM 25 mg Gelule Botte de 30 


20,30 


20,30 


13,4 


12,60 


INDOPHARM50mgSuppositoireBoitede 10 


14,58 


14,60 


9,6 


9 ? 10 


INDUCTAN 0,7870 g Poudre pour solution orale Flacon de 250 ml 


35,95 


35,90 


23,8 


22,40 


INDUCTAN 100 rng Comprime Boite de 20 


37,60 


37,60 


24,9 


23,40 


INDUCTAN 100 rng Suppositoire Boite de 10 


22,45 


22,40j 


14,8 


14,00 
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INDUCTAN 200mgCompninepelliculeBo^de 30 


79,50 


79,50 


52,6 


49,50 


INEGY 10/10 mg Comprime Boite dc2B 


271,60 


271,00 


179,7 


169,20 


INEGY 1 0/20 mg Comprime Boite de 28 


337,70 


336,00 


223,4 


222,00 


INEGY 1 0/40 mg Comprime Boite <te 28 


460,00 


457,00 


304,3 


303,00 


INEXIUM 40 mg Poudre pour solution injecrable Boitede 10 flacons de Sml 


664 5 O0 


660,00 


439,2 


437,00 


INEXIUM GR4 40 mg Comprime Boite 14 


264,00 


171,20 


174,6 


106,70 


INEXIUMGR4 20 mg Comprime Boite 14 


212,20 


114,10 


140,4 


71,10 


INFANRIX HEXA POUDRE ET SUSPENSION POUR SUSPENSION INJECTABLE Boite de 1 seringue preremplie en suspension + Flacon de poudre 
lyophilise Hib 


350,00 


348,00 


231,5 


230,00 


INFANRIX IPV Vacdn Boite de 1 seringue preremplie 


177,00 


177,00 


117,1 


110,30 


INFANRIX IPV+HIB Vaccin seringue preremplie + fl de Vaccin lyophilise Hib, Boire de 1 


301,00 


299,00 


199,1 


19S,50 


INFERON àlpha-2a 3 MUI Poudte pour prepatation injectable Boite de 1 Fkcon 


298,00 


269,00 


197,1 


168,10 


INFERON alpha-2a 4,5 MUI Poudre pour preparation injectable Boite de 1 Flacon 


397,00 


395,00 


262,6 


262,00 


INFERON alpha-2a 9 MUI Poudre pour preparation injeerable Boite de 1 Flacon 


894,00 


764,00 


591,4 


507,00 


INHIBACE 2,5 rng Comprime enrobe Boite de 28 


109,71 


109,70 


72,6 


68,60 


INHIBACE 5 rng Comprime enrobe Botte de 28 


179,91 


179,90 


119,0 


112,40 


INIKAL 10 mg Comprime Boite de 14 


31,20 


31,20 


20,6 


19,50 


INIKAL 10 mg Comprimc Boite de 30 


76,00 


76,00 


50,3 


47 s 50 


INIKAL 5 mg Comprime Bofte de 14 


19,00 


19,00 


12,6 


11,90 


INIKAL 5 mg Comprime BoLte de 30 


43,00 


43,00 


28,4 


26,90 


INIKAL 5 mg Comprimċ Boite de 60 


81,00 


81,00 


53,6 


50,60 


INNOHEP 10 000 UI Anu-Xa/0 P 5 ml Solurion injectables Boite de 2 Seringues piercmplies 


304,40 


267,00 


201,4 


167,10 


INNOHEP 10000 UI Anti-Xa/0,5 ml Soluoon injectables Boite de 10 Seringues preremplies 


1 370,00 


1001,00 


906,2 


721,00 


INNOHEP 14 000 UI Anti-Xa/0,7 ml Solution injectables Bolte de 2 Seringues preremplies 


378,10 


328,00 


250,1 


218,00 


INNOHEP 14000 UI AnthXa/0,7 ml Solution injeċtables Bolte de 10 Seringues preremplies 


1 701 5 00 


1 214,00 


1 125,2 


941,00 


INNOHEP 1 8 000 UI Anti-Xa/0,9 ml Solution injectables Boite de 2 Seringues prerempUes 


480,10 


402,00 


317,6 


267,00 


INNOHEP 18000 UI Anti-Xa/0,9 ml Solutfon injectables Boite de 10 Seringues preremplks 


2 160,00 


1 433,00 


1 428,8 


1166,00 
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INNOHEP 2500 UT Ànti-Xa/0,25 ml Solution injectables Boite de 10 Seringues preremplies 


327,00 


306,00 


216,3 


204,00 


INNOHEP 2500 UI Anti-Xa/0 ( 25 ml Solution injectables Boite de 2 Seringues prcremplies 


77,00 


73,10 


50,9 


45,70 


INNOHEP 3500 UI Ànti-Xa/0,35 mi Soludon injectables Boite de 10 Seringues preremplies 


491,00 


417,00 


324,8 


277,00 


INNOHEP 3500 UI Ànti-Xa/0,35 ml Solution injectables Boite de 2 Seringues preremplies 


115,50 


100,50 


76,4 


62,80 


INNOHEP 4500 UI Anti-Xa/0,45 ml Solution injectables Bota de 10 Seringues preremplies 


655,00 


547,00 


433,3 


363,00 


INNOHEP 4500 UI Anti-Xa/0,45 ml Solution injectables Boite de 2 Seriogues preremplies 


154,00 


133,10 


101,9 


83,20 


INONGAN Pommade Tube de 55 g 


13,25 


13,20 


8,8 


8,30 


INOPRIL 4mg Comprime secabie Bolte de 30 


105,00 


105,00 


69,4 


65,60 


INOPRIL 8mg Comprime secable Boite de 30 


200,00 


200,00 


132,3 


125,00 


INROS 70 mg Comprime Boite de 12 


675,00 


671,00 


446,5 


445,00 


INROS 70 mg Comptime Boite de 4 


245,00 


245,00 


162,1 


152,60 


INSPRA 25 mg Comprime Boite de 30 


398,00 


396,00 


263,3 


263,00 


INSPRA 50 tng Comprime Bolte de 30 


398 5 DQ 


396,00 


263,3 


263,00 


INSULATARD HM 100 Ul/mi Suspension Injectable Boite del fkcon de 10 ml 


196,70 


192,30 


130,1 


120,20 


INSULATARD HM Penfill 100 Ul/ml Suspension Injectable Boite de 5 cartouches 3 ml 


352,00 


350,00 


232,8 


232,00 


INSULET MIX 30 lOOUI/mi Suspension bjectable HacondelOml 


85,00 


85,00 


56,2 


53,10 


INSULET NPH 100 Ul/ml Suspension injectable FlacondelOmJ 


85,00 


85,00 


56,2 


53,10 


INSULET RAPIDE 100 Ul/ml Solunon injeccable Flacon de 10 ml 


85,00 


85,00 


56,2 


53,10 


INTETRIX 50 mg Gelule Botte de 20 


33,95 


33,90 


22,4 


21,10 


1NTETRIX 50 mg Gelule Botte de 40 


60,00 


60,00 


39,7 


37,40 


INTRALGIS 200 mg Comprim e pellicule Boite de 20 


22,70 


22,70 


15,0 


14,10 


INTRALGIS 100mg/5rnl suspension buvable Fkcon de 150 rni 


22,00 


22,00 


14,5 


13,70 


INVANZ lg Poudre pour solution à diluer pour pertusion Flacon de 20 m! 


750,00 


746,00 


496,1 


494,00 


IONAX T 4,25% / 2 % Shampooing Fiacon de 200 ml 


92,00 


92,00 


60,85 


57,30 


IOPIDINE 0,50% Collyre Fkcon de 5ml 


155,05 


153,30 


102,55 


95,50 


IPERTEN 20 rng Comprime Boite de 28 


152,00 


152,00 


300,5 


95,00 
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IPNODTS 5mg/5ml Solution injectable Boiie de LO Ampoules de 5 ml 


130,00 


130,00 


86,0 


81,00 


IPOSEC 30 mg Gelule Boite de 1 5 


59,00 


59,00 


39,0 


36,80 


IPOSEC 30 mg Gelule Boite de 30 


119,00 


119,00 


78,7 


74,10 


IPRATROPIUM AGUETTANT ADULTES 0,5 mg/2 ml Solution pour inhalatjon Boite de 10 reripient unidose de 2ml 




57,60 


36,0 


36,00 


IPRATROPIUM AGUETTANT ENFÀNTS 0,25 mg/ml Solunon pour inhalàtiort Boite de 10 redpieot uoidose de lml 




40,30 


25,2 


25,20 


IPROST LP 10 mg CQmprimes à liberation prolongee Boke de 10 


56,00 


56,00 


37,0 




IPROST LP 10 mg Comprirnes i liberadon prolongee Boite de 30 


147,50 


147,50 


97,6 


91,90 


IRBEWIN 150 mg Comprime pellicule Bohe de 14 


75,00 


75,00 


49,6 


46,90 


HtBEWIN 150 mg Comprirne pdlicule Boire de 28 


143,00 


143,00 


94,6 


89,40 


IHBEWIN 300 mg Comptime pellicule Boite de 14 


105,00 


105,00 


69,4 


65,60 


IRBEWIN 300 mg Comprime peliicule Boite de 28 


190,00 


190,00 


125,7 


118,70 


IRESSA 250 mg Comprime pellicole Boite de 30 




20 834,00 


21 036,0 


20 434,00 


IRINOCYT 100mg/5ml Soludon injectableectabe Boire de 1 Flacon de 5ml 


l 700,00 


1313,00 


1 124,5 


1 043,00 


IRINOCYT 40mg/2ml Solution injectableectabe Boite de 1 Fkcon de 2ml 


700,00 


535,00 


463,0 


354,00 


IRINOTECAN COOPER 100mg/5ml IV, Solution pour perfusion Bohe de 1 


1 239 5 20 


1 096,00 


819,7 


819,00 


IRINOTECAN COOPER 40mg/2ml IV, Solurion pour perfusion Boite de 1 


509,00 


506,00 


336,7 


336,00 


ISENTRESS 4flQmgComprimeBmtede60 




4 771,00 


4 500,0 


4 500,00 


ISO-BK 150 mg/100 mg Geluk Boite de 100 


171,35 


171,30 


1.13,3 


106,80 


ISO-BK 300 mg/150mggeluIeBoitede 100 


302,95 


301,00 


200,4 


199,80 


ISOFLURAISE 100% Liquide po-ur inhalation Fhcon de 250ml 




722,00 


480,0 


478,00 


ISOLONE 20 rng Comprime Effervescent Boite de 20 


40,00 


40,00 


26,45 


25 3 00 


ISOLONE 20mg Comprime Boite de 30 


57,10 


57,10 


37,75 


35,70 


ISOLONE 5 mg Comprirne Boite de 30 


22,00 


22,00 


14 5 55 


13 s 70 


ISOLONE 5 mg Comprirne Effervescent Flacun de 30 


23,00 


23,00 


15,2 


14,40 


ISOLONE 50 nig Comprime Boite de 20 


85,80 


85,80 


56,75 


53,60 


ISONE 1 mg Comprime Boice de 30 


12,35 


12,30 


8,15 


7,70 



Nom du Medicament 


Prix Public Maroc 
en Dixham avant 
riviaion. 


Prix Pubtic dc 
Vente en Diiham 
apres- reviaion 


Prix HàpitaJ cn 

Oifhani ayant 
rċvision 


Prix Hflpital en 

TvirhaTn dħtJLB 

reviaioii 










. ,h 1 »- h 

jift- Lff J--LU-iH*iL| 


ISONE20mg Comprim6 Bolte de 20 


57,10 


57,10 


37,75 


35,70 


ISONE 5 mg Comprinie Boire de 30 


19,05 


19,00 


12,6 


11,90 


ISONE 50 rng Comprime Boice de 20 


85,80 


85,80 


56,75 


53,60 


ISONIAL 150 mg Comprime Boite de 100 


29,Ġ0 


29,60 


19,6 


18,40 


ISONIAL50tng Comprime Boire de 100 




28,00 


17,5 


17,40 


ISOPRINOSINE 500 mg Comptimċ Bolte de 16 


93,70 


76,30 


62,0 


47,60 


ISOPRINOSINE 500 mg Comprime Bohc de 40 


219,25 


171,10 


145,0 


106,60 


ISOPTINE LP 240 mg Comprime pdlkule secable Boite de 20 


54,00 


54,00 


35,7 


33,70 


ISOPTINE LP 240 mg Comprime pellicule secable Boite de 50 


136,00 


136,00 


90,0 


85,00 


ISQTREX 0,05% Gel pour applkation locale Tube de 30g 


84,30 


84,30 


55,8 


52,50 


TSPERID COOPER 1 mg Comprime pellicule Boite de 30 


81,90 


81,90 


54,2 


51,00 


ISPERJD COOPER 1 mg Comprime pcllicule Boite <ie 60 


144,10 


144,10 


95,3 


89,80 


ISPERID COOPER 2 mg Comprime pellicule Boite de 30 


134,30 


134,30 


88,8 


83,70 


ISPERID COOPER 2 mg Comprime pellicule Boite de 60 


236,40 


236,00 


156,4 


147,30 


ISPERID COOPER 3 mg Comprime pellicule Boite de 30 


186,70 


186,70 


123,5 


116,30 


ISPERID COOPER 4 mg Comprime pellicute Boite de 30 


220,20 


220,00 


145,7 


137,20 


ISTACYNE 100 mg Comprirne Boite 10 


22,00 


22,00 


14,5 


13,70 


ISTACYNE 200 mg Comprimċ Boite 10 


33,00 


33,00 


21,8 


20,60 


ISUDRINE 12,38 g//152 mg Sachet Boite de 12 


28,55 


28,50 


18,9 


17,80 


ISUPREL O^mg/ml SOLUTION INJECTABLE Boite de 50 ampoules 


691,25 


£88,00 


457,2 


457,00 


IXEL 25 mg Gelule Boite de 56 


243,00 


170,90 


1GQ/7 


106,50 


IXEL 50 mg Gelule Boite de 56 


437,00 


295,00 


289,1 


195,50 


IXOR 10 mg Comprime effervescent Boite de 14 


57,00 


57,00 


37,7 


35,50 


IXOR 10 mg Comprime effervescent Boite de 28 


108,00 


108,00 


71,4 


67,30 


IXOR 10 mg Comprime effervescent Boite de 7 


30,00 


30,00 


19,8 


18,70 


IXOR 20 mg Comprime effervescent Bohe de 14 


85,00 


85,00 


56,2 


53,00 
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IXOR 20 mg Comprimċ effetvescent Boite de 28 


140,00 


140,00 


92,6 


87,20 


IXOR 20 mg Comprime effervescent Boite de 7 


50,00 


50,00 


33,1 


31,10 


JANUMET 50/1000 mg Comprime pellicule Boke de 56 


440,00 


437,00 


291,1 


291.00 


JANUMET 50/850 mg Comprime pellicule Boite de 56 


430,00 


428,00 


284,4 


284,00 


JANUVTA 100 mg Comprime peJiicule Boite de 28 


395,00 


393,00 


261,29 


261,00 


JANUVIA 50 mg Comprime pellicule Boite de 28 


302,40 


301,00 


200,0 


200,00 


JASMINE 3 mg/30jig Comprime Boitc de 21 


100,00 


100,00 


66,1 


62,30 


JAVLOR 25mg/ml Solution à diluer pour perfusion Flacon de lOml 




9 996,00 


9 879,0 


9 808,00 


[AVLOR 25mg/ ml Solution à diluer pour pcrfuskm FJacoo de 2ml 




2 318,00 


1 975,0 


1 975,00 


JEVTANA 60mg/l,5ml Solution à diluer pour perfusion Flacon de 1,5 ml 




43 690,00 


44 564,0 


42 841,00 


JOSACINE 125mg/5ML Poudre pour suspensioii buvabk Flacon de 60ml 


50,15 


50,10 


33.2 


31,20 


JOSACINE 1G ComprimedispersibleBoitedelf) 


185,00 


185,00 


122,4 


115,30 


JOSACINE 250mg/5ML Poudre pour suspension buvable Flacon de ĠOml 


82,95 


82,90 


54,9 


51,70 


JOSÀCINE 500mg Comprime pelliċule Boite de 20 


161,50 


140,20 


106,8 


87,40 


JOSACINE 500mg/5ML Poudre pour suspension buvabk Flacon de 60ml 


127,65 


127,60 


84,4 


79,50 


KALEST 20 mg Gelule en microgranule Boite de 14 


42,00 


42,00 


27,8 


26,20 


KALEST 20 mg Gelule en microgranule Boite de 28 


75,00 


75,00 


49.6 


46,70 


KALEST 20 mg Gelule en microgranule Boite de 7 


30,00 


30,00 


19,8 


18,70 


KALIEFF 1,4 g Cornprime effervescent Boite de 18 


28,40 


28,40 


18,8 


17,70 


KAMAGRA 50 mg Comprime pdlicule Boke de 1 


27,00 


27,00 


17,9 


16,80 


KAMAGRA 50 mg Comprime pellicule Boite de 2 


47,50 


47,50 


31,4 


29,60 


KAMAGRA 50 mg Comprime pellicule Boite de 4 


83,60 


83,60 


55,3 


52,10 


KANjVMED PHARMA 1 g Poudre pour soTution injectaUe 1 Flacon de poudre et de 1 ampoule de solvant 


18 5 00 


18,00 


11,9 


11,20 


KARDEGIC 160 mg poudre en Sachet Boke de 30 


35,70 


35,70 


23,6 


22,30 


KARDEGIC 300rng poudre en Sachet Boite de 30 


38,60 


30,70 


25,5 


19,20 


KARDEGIC 75 mg poudre en sachet Boite de 30 


32,00 


30,70 


21,2 


19,20 
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KAYEXALATE 454 g Poudre pour suspension orale et rectale Boite Je 1 Flacon de 454 g 


445,50 


366,00 


294.7 


242,00 


KEFADIM 500 mg Foudre pour usage parenteral Boite de 1 FJacon 


86,20 


73,50 


57,0 


45,80 


KEFLIN lg Poudre pout uSage parenteral Boite de 1 Flacon 


30,00 


30,00 


19,8 


18,70 


KEFOTAX 1 g Poudre pour solution injectable (IM-IV) 1 Flacon de poudre et 1 ampouJe de solvant 


87,60 


69,00 


57,9 


43,00 


KEFQTAX 1 g Poudre pour solution injectable (IM) 1 Flaeon de poudre et 1 ampoule de solvant 


87,60 


69,00 


57,9 


43,00 


KEFZOL lg Poudre pour usage patenteraJ Boite de 1 


30,00 


30,00 


19,8 


18,70 


KEFZOL 500 mg Poudre pour usage parenteral Boite de 1 


27,55 


27,50 


18,2 


17,20 


KENACORT Retard 40 mg/ml Injectable Boite de 1 amp/1 ml + 1 seringue + 2 aiguilles 


32,60 


32,60 


21,6 


20,30 


KEPPRA 250 MG Comprime pdlkule Boite de 60 


566,00 


348,00 


374,4 


231,00 


KEPPRA 500 MG Comprime pellkule Boite de 60 


1 133,00 


666,00 


749,45 


441,00 


KERLONE 20 mg Camprime peUicule Boire de 28 


152,50 


127,60 


100,9 


79,70 


KETALGICLP lOOmg Gelule Boite de 14 


42,00 


42,00 


27,8 


26,20 


KETALGIC LP 200 mg Gelule Boite de 14 


71,00 


71,00 


47,0 


44-20 


KETODERM 2% Crerne Boste de 1 Tube de 10 g 


35,90 


27,30 


23,7 


17,00 


KETODERM 2% creme tube de 1 5 g 


21,00 


21,00 


13,9 


13,10 


KETODERM 2% Gel pour application cutarlee Bolte de 1 Tube monodose de 20 g 


91,00 


59,50 


60,2 


37,10 


KETODERM 2% Gel pour application cutar.ee Boite de 8 Sachets-dose 


185,10 


152,60 


122,4 


95-10 


KETOFLEX 100 rng Supposiroire Boite de 10 


24,50 


24,50 


16,2 


15,30 


KETOFLEX 2,50% Gel Tubede20g 


17,35 


17,30 


11,5 


10,80 


KETOFLEX 50 mg Geluk Boite dc 24 


24,50 


24,50 


16,2 


15,30 


KETUM 2,50% gel pour applkation locale Tube doseur de 120g 


100,00 


100,00 


66,15 


62,30 


KETUM 2,50% Gd Tube de 30g 


30,60 


30,60 


20,2 


19,10 


KETIM 2,50% Gel Tu.be de 60g 


58,95 


52,80 


39,0 


32,90 


KJDROLASE 10 000 UI Poudre lyophilisee pour Solution injectable Boite de lOFlacons 




4 428,00 


6 460,0 


4146,00 


KLARCINE 250mg Comprime enrobe Boite de 12 


102,00 


102,00 


67,5 


63,50 


ICIARCINE 500mg Comprime enrobe Boite de 14 

1 — 


227,00 


192,20 


150,2 


119,80 



Nom du Medicament 


Prix Public Maroc 
en Dirham avant 
revision 


Prix Public de 
Venre cn Dixham 
apràs revigion 


Ptix HĠpital en 
-Diiham avauii 
reviaion 


Prix H6pitai cn 

Dirliam anres 
fċvision 


r ' ^^^^^ 




J*4 J-UU 


_>_L_Jt jn«J\ 




KLEAN-PREP 59 g /5,6850 g/1 ,6850 g/ 1,4650 g/ 0,7225 g Poudre pour Solurion buvable eri sachet Boite de (4+4) 


143,90 


136,30 


95,2 


84,90 


KLIACEF 250 mg/5 ml Poudre pour solution buvable Flacon 100 ml 


92,80 


92,80 


61,4 


57,80 


KLIOGEST 2mg/lmgComprinie pellicule sous distributeut journalier Botte de 28 


129,80 


106,50 


85,9 


66,40 


KLIPAL CODEINE 300 mg/25 mg comprime boite de 10 


14,05 


14,00 


9,3 


8,70 


KLONOPIN 2 mg Compiime qaadrisecable Boite de 40 


41,20 


41,20 


27,2 


25,70 


KOGENATE FS BAYER 1000 UI Poudre pour prepararion injectable Boite de lHacon de +lseringue 




7 422,00 


7 200,0 


7 177,00 


KOGENATE FS BAYER 250 Ul Poudre pour prepararion injectable Boite de lFlacon de +lseringue 




2 089,00 


1 820,0 


1 814,00 


KOGENATE FS BAYER 500 UI Poudre pour prepararioo injectable Boke de lFlacon de +lseringue 




3 964,00 


3 640,0 


3 628,00 


KONAKJON MM 10 mg/ml Solution dc micelles mistes pour injectioo ou voie orale Boite de 5 ampoules dc 1 ml 


44,70 


44,70 


29,6 


27,80 


KONAKTON MM pediatrique 2 mg/0,2 ml Solurion pour usage oral ou parenteral (IM/rV) Boite de 5 arnpoules de 0,2 ml 


44,70 


44,70 


29,6 


27,80 


LACTNE 50 mg Comprime enrobe secable Boite de 15 


91,00 


89,70 


60,2 


56,00 


LACJNE 50 mg Comprime enrobe secable Boite de 30 


177,30 


159,90 


117,3 


100,00 


LACRYPOS 0,03 CoJivre Flacon de 1 Oml 


21,20 


18,80 


14,0 


11,70 


LACRYVISC 0,003 Gel ophtalmique Tube de 1 5g 


75,40 


75,40 


49,85 


47,00 


LACRYVISC 0,003 Gd ophtalmique Tube de 5g 


33,80 


30,00 


22,35 


18,70 


LACTULAX SiropFkcoiide200mI 


37,75 


37,70 


25,0 


23,50 


LAEVOLAC 50%rn/m Sachet Boite de 10 


37,00 


37,00 


24,45 


23,00 


LAEVOLAC 0,5 Sacher Boire de 20 


70,00 


70,00 


46,3 


43 9 60 


LAEVOLAC 0,5 Solurion buvable Fkcon de 200ml 


45,00 


45,00 


29,75 


28,00 


LAEVOLAC 0,5 Solurion buvable Flacon de 50Oml 


99,50 


99,50 


65,8 


62,00 


LAMICTAL lOOmg Comprime dispersible Boite de 30 


250,00 


250,00 


165,4 


155,80 


LAMJCTAL 25mg Comprime disper sible Boite de 30 


120,00 


89,80 


79,4 


56,00 


LAMICTAL Smg Comprime dispersible Bolte de 30 


75,40 


41,20 


49,9 


25,70 


LAM3SIL 1% Creme Tube de 1 5 g 


101,90 


52,80 


67,4 


32,90 


LAMISIL 250 mg Comprirne secable Boite de 1 4 


516,00 


288,00 


341,3 


179,70 


LAMISIL 250 mg Comprime secable Bolte de 28 


1 032,00 


493,00 


682,7 


326,00 
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LAMTVIR 150 mg Comprime Boite de ĠO 


68,00 


68,00 


45,0 


42,50 


LAMIVIR 50mg/5ml Solution buvable Flacon de lOOrnl 


45,40 


45,40 


30,0 


28,40 


LAMIVIR HBV IQOmg Comprime pellkule Boite de 30 


159,00 


159,00 


105,2 


99,40 


LAMTVIR HBV lOOmg Comprime pellicule Boite de 60 


304,00 


302,00 


201,1 


201,00 


LAMIVIR HBV lOOmg Comprime pdlicule Boire de 90 


455,00 


452,00 


301,0 


300,00 


LANPROL 30mg Gelule Fkcon de 14 


42,00 


42,00 


27,8 


26,20 


LANPROL 30mg Gelule Flacon de 28 


80,00 


80,00 


52,9 


49,80 


LANPROL 30mg Gelule Flacon de 7 


30,00 


30,00 


19,8 


18,70 


LANTUS SOLOSTAR lOOU/mi Soiution injectable BoTte d'un stylo pie-rempli de 3 ml 


152,50 


152,50 


100,9 


95,30 


LANTUS lOOU/ml Sohition injectable Boite d'un Fiacon de 10 ml 


519,50 


517,00 


343,6 


343,00 


LANTUS SOLOSTAR lOOU/ml Soiudon injectable Boite de 5 stylo* pre-rempli de 3 ml 


762,60 


759,00 


504,4 


504,00 


LANTUS lOOU/ml Solution injectable Boite de 5 cartouches de 3 ml 


762,60 


759,00 


504,4 


504,00 


LANTUS lOOU/ml Solution injectable Boite dWe cartouche de 3 ml 


152,50 


152,50 


100,9 


95,30 


LÀNTUS OPTISET lOOU/ml Solution injectable Boite de S stylos pre-rempli de 3 ml 


762,60 


759,00 


504,4 


504,00 


LAMTUS OPTISET lOOU/mi Soiurion injectable Boke d 1 un stylo pre-rempli de 3 ml 


152,50 


152,50 


100,9 


95,30 


LANZEN 1 5 mg Gelule à iiberarion prolongee Boite de 14 


24,80 


24,80 


16,4 


15,40 


LANZEN 1 5 mg Gelule à liberanon prolongee Boite de 28 


39,60 


39,60 


26,2 


24,70 


LANZEN 30 mg Geiule à liberatjon prolongee Boite de 14 


42,00 


42,00 


27,8 


26,20 


LÀNZEN 30 mg Gelule à liberation prolongee Boite de 28 


67,20 


67,20 


44,4 


41,90 


LANZOR 15 mg Geluk Boite de 30 


303,95 


211,00 


201,1 


131,60 


LANZOR 30 mg Gelule Boite de 15 


281,00 


171,20 


185,9 


106,70 


LARGACTIL 1 00 mg Comprime pdlicule secatJc 3oite de 30 


17,10 


17,10 


11,3 


10,60 


LARGÀCTIL 25 mg Comprime pellicule secable Boite de 50 


13,80 


13,80 


9,1 


8,60 


LARGACTTL 25 mg/5 mi Solution injectable Boite de 5 Ampouies 


20,90 


20,90 


13,8 


13,00 


LARMABAK 0,90% Colljre Flacon de lOml 


54,10 


54,10 


35,8 


33,70 


LA ROS CORBINE Zinc 1000 mg/10 rng Comprime effervescent boite de 10 


25,00 


25,00 


16,5 


15,60 
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LAROXYL 25mgComprimepelliculeBoiKdeĠ0 


38,75 


38,70 


25,6 


24,10 


LAROXYL 40 mg/ ml Sohmon buvable en gouttes FTacon de 20 ml 


39,80 


39,80 


26,3 


24,80 


LAROXYL 50 mg Comprime enrobe Boite de 20 


38,30 


3830 


25,3 


23,90 


LASILIX 20mg/2ml Solurion injectable BoJte d'une ampouk 


7,40 


7,40 


4,9 


4,60 


LASIJJX 40 mg Comprime Boite de 20 


34,90 


34,60 


23,1 


21,60 


LASILTX RETARD 30mg Gelule Boite de 30 


69,80 


56,40 


46,2 


35,20 


LASILIX SPECIAL 250mg /25ml Soluoon injectable Boite de 5 ampoules de 25 ml 


91,80 


91,80 


60,7 


57,40 


LASILIX SPECIAL 500mg Comprime secable Boite de 50 


844 5 30 


635,00 


558,5 


422,00 


LECTIL 16 mg Comprime Boite de 30 


40,00 


40,00 


26,5 


24,90 


LEDERFOLINE 15 mg Comprime secable Boite de 10 


211,40 


109,20 


139,8 


68,00 


LEDERFOLINE 25 mg Comprime Boite ck 6 


208,90 


104,50 


138,2 


65,10 


LEDERFOLINE 5 mg Comprime Boite de 20 


149,30 


97,60 


98,8 


60,80 


LEDER.TREXATE 50 mg Solutioo injectable Boite de 1 Flacon 


81,90 


81,90 


54,2 


51,20 


LEPONEX lOOmgComprime secable Boite de 28 


277,60 


209,00 


183,6 


130,40 


LEPONEX 25mgComprime secable Boite de 28 


68,20 


65,70 


45,1 


40,90 


LESCOL LP 80 mg Comptime Pelllcule Boite de 28 


374,40 


211,00 


247,7 


132,00 


LETROZOLE COOPER 2,5mg Comprime pellicu2ċ Boite de 30 


717,00 


713,00 


474,3 


474,00 


LETROZOLE GT 2,5 mg Comprime pellicule Boite de 30 


717,00 


713,00 


474,3 


474,00 


LETROZOLE GT 2,5 mg Comprime pellicule Boite de 60 


1 261,00 


1 110,00 


834,1 


834,00 


LETROZOLE ZENITH 2,5 mg Comprime pellicule Boire de 10 


211,20 


211,00 


139,7 


132,00 


LETROZOLE ZENITH 2,5 mg Comprime pellkule Boite de 30 


633,00 


630,00 


474,3 


474,00 


LEUCODININE 0,1 Pommade Tubcdc30g 


18,00 


18,00 




11,20 


LEVAMOX lg/125 mg Comprime effervescem Boite de 24 


224,00 


224,00 


148,2 


139,60 


LEVAMOX 1 g/125 mg Comprime effervescent Bolte de 12 


134,80 


134,80 


89,2 


84,00 


LEVAMOX 1 g/125 mg Cornprime effervescent Boite de 16 


157,00 


157,00 


103,8 


97,80 


LEVAMOX 1 g/125 mg Poudre pour Suspension buvable en sachet Boite de 12 


93,00 


93,00 


61,5 


57,90 
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LEVAMOX 1 g/125 mg Poudre pour Suspension buvable en sachet Boite de 16 sachets 


124,00 


124,00 


82,0 


77,30 


LEVAMOX 100 mg/12,5 mg/ml Poudre pour Suspension buvable en flacon Fkcon de 30 ml 


40,00 


40,00 


26,5 


24,90 


LEVAMOX 100 mg/12,5 mg/ml Poudte pour Suspension buvable en flacon Flacon de 60 ml 


66,00 


66,00 


43,6 


41,10 


LEVAMOX 500 mg/ 62,5 mg Comprirne effervescent Boite de 12 


99,70 


99,70 


65,9 


62,10 


LEVAMOX 500 mg/62,5 mg Compnme effervescent Boite de 24 


175,50 


175,50 


116,1 


10930 


LEVAMOX 500 mg/62,5 mg Poudre pour Suspension buvable en sachet Boite de 12 


65,00 


65,00 


43,0 


40,50 


LEVAQUIN 500 mg Comprime enrobe Boite de 5 


105,00 


105,00 


69,4 


65,40 


LEVEMIR Flexpen 1 00 U/ml solution injectable Bolte de 5 srylos pre/remplis de 3 ml 


911,40 


907,00 


602,9 


602,00 


LEVEMJR Peofill 100 U/ml solution injectabk Boitc de 5 carrouches de 3 ml 


930,00 


906,00 


615,2 


602,00 


LEVITRA lOmgComprimepellicule Boitede 1 


64,00 


64,00 


42,3 


39,90 


LEVITRA 1 Omg Comprime peUicule Boite de 2 


128,00 


128,00 


84,7 


79,70 


LEVITSA lOmg Comprime pellicule Boite de 4 


255,90 


255,00 


169,3 


159,40 


LEVETRA 20mg Comprime pellicule Boire de 1 


165,00 


165,00 


109,1 


102,80 


LEVlTRA 20mg Comprime pellicule Boite de 4 


575,00 


572,00 


380,4 


379,00 


LEVTTRA 5mg Comprime peHicule Boite dc 1 


98 s f>0 


98,00 


64,8 


61,10 


LEV3TRA 5mg Comprime peilicule Boite de 4 


390,00 


367,00 


258,0 


243,00 


LEVOFLOXACINE GT 250 mg Compriroe pellicule Boite de 10 


85,00 


85,00 


56,2 


53,00 


LEVOFLOXACINE GT 500 mg Comprime peJlicule Boite de 7 


112,00 


112,00 


74,1 


69,80 


LEVOFLOXACINE NORMON 5mg/ml Solurion pour perfosion intraveineuse Boite de 1 Fiacon de 100 ml 


306,00 


304,00 


202,4 


201,00 


LEVOFLOXACINE NORMON 5mg/ml Solurion pourperfmionmtraveineuse Boite de 1 poche de 100 ml 


306,00 


304,00 


202,4 


261,00 


LEVOFLOXACINE NORMON 5mg/ ml Soiurion pour perfusion intraveineuse Boite de 20 Flacons de 1 00 ml 




3 573,00 


3 238,0 


3 227,00 


LEVOFLOXACINE NORMON 5mg/rnlSolution pour perfusion intraveincuse Boite de 20pochcs de 100 m] 




3 573,00 


3 238,0 


3 227,00 


LEVOPHTA 0,05% Ċollyre Fiacon de 5 rnl 


75,00 


75,00 


49,6 


46,70 


LEVOTHYROX 100 pg Comprime secable Boite de 30 


26,90 


24,40 


17,8 


15,20 


LEVOTHYROX 200 u.g Comprirne secable Boite de 30 


52,00 


37,20 


34,4 


23,20 


LEVOTHYROX 25 ug Comprime secable Boite de 30 


6,80 


6,80 


4,5 


4,20 
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LEVOTHYROX 50^g Comprime secabk Boite de 30 


13,40 


13,40 


8,9 


8,30 


LEXOMIL 6 mg Comprime cjuadrisecable Boite de 30 


42,85 


42,80 


28,3 


26,70 


LEXUS 20mg/0,5ml Solute iajectable Boite de 1 Flacon 


1 700,00 


1 348,00 


1 124,5 


1 079,00 


LEXUS 80 mg/2ml Solute injectable Boite de 1 Flacon 


6 800,00 


3 177,00 


4 498,2 


2 858,00 


LIBRAX 5 mg / 2,5 mg Comprtme drageifie Boite de 30 


21,00 


21,00 


13,9 


13,10 


LICAINE 0,005 Solution injcctable Btiite de 10 Ampoule de 5 ml 


19,00 


19,00 


12,6 


11,80 


LICÀINE 0,01 Solution injectable Boite de 10 Ampoule de 5 ml 


21,00 


21,00 


13,9 


13,10 


LICAINE 0,01 Solution injectable Bone de 5 Ampoule de 5 ml 


13,00 


13,00 


8,6 


8,10 


LICAINE 0,02 Sdution injectable Boite de 1 Ampoule de 2 nil 


21,00 


21,00 


13,9 


13,10 


LICAINE 0,02 Sdution injectable Boite de 5 Ampoule de 2 ml 


13,00 


13,00 


8,6 


8,10 


LIDOCAINE ADRENALINE LAPROPHAN 2% Àmpoulc Injcttabk, de 10 ml Boke de 1 


13,00 


9,90 


7,3 


6,20 


LIDOCAINE LAPROPHAN 1% Injeciable Flacon de 20 ml 


15,70 


15,70 


10,4 


9,80 


LIDOCAINE LAPROPHAN 5% Soludon pour anesthesie dc cuntact Flacon de 24 nil 


26,10 


26,10 


17,3 


16,30 


LIDOCAINE LAPROPHÀN 2% Injectable Flacon de 20 ml 


16,50 


16,50 


10,9 


10,30 


LJDOCAINE NAPHAZOLINE LAPROPHAN 5% Solution de contact Flacon de 24 mi 


26,50 


25,00 


17,5 


15,60 


LIDOCAINE VISQUEUSE 2% Gel oral Tube de 100 g 


33,60 


32,20 


22,2 


20,10 


LIDOCAINE/PRILOCAINE AGUETTANT 5%(2,5g-2,5g) Crerne + pansements Boite de 5 tubes de creme ■+■ 10 pansements 


186,90 


186,90 


123,6 


116,40 


LIFONGID l%Oeme l5gTubede I5g 


40,00 


40,00 


26,5 


24,90 


LIFONGID T/oCreme 30gTubede30g 


59,00 


59,00 


39,0 


36,80 


LIFONGID 3 % Solution pour pulverisadon cutanee Flacon de 30 ml avec dispo pulve 


59,00 


59,00 


39,0 


36,60 


LIFONGID 250mg Comprime Boite dc 14 


139,00 


139,00 


91,9 


86,60 


LIFONGID 250mg Comprimċ Boitc de 28 


249,00 


249,00 


164,7 


155,10 


LIFONGID 250mg Compnme Boite dc 7 


75,00 


75,00 


49,6 


46,70 


LINCOCINE 250mg/5ml Sirop Flanm de 60ml 


43,00 


43,00 


28,4 


26,80 


LlNCOCJNEGOOmg/^mlSrtlution Injectable Bohe de 1 


16,00 


16,00 


10,6 


10,00 


LINCOCINE 600 mg/2ml Solutk>n Injectable r^oite de 6 


S8,30 


883 


58,4 


55,00 
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LINDILANE 400/25mg Comprimċ Boite 16 


22,60 


22,60 


14,9 


14,10 


LIOMETACEN 50 mg lyophilisat Bt>ite de 6 ampoules 


73,45 


59,70 


48,6 


37,20 


LIORESAL 10 mg CompHme Botte de 50 


132,90 


105,80 


87,9 


65,90 


LIOTON 100 000 lil Gd Tube de 50 g 


53,00 


53,00 


35,0 


33,00 


LIPANORlOOmg Gelule Boite de 30 


82,00 


82,00 


54,2 


51,10 


LIPANTHYL 160 mg Comprime pellicule Boite de 30 


178,00 


125,00 


117,7 


77,90 


LIPANTHYL 200 rng Gdule Buite de 30 


196,40 


123,60 


129,9 


77,00 


LIPIODOL ULTRA FLUTDE 480mgl/ml Solunon injectabk Boite de 1 Ampoult de 10 ml 


G5,ao 


65,80 


43,5 


41 f 00 


LIPISTAT I Omg Comprime enrobe Boite de 28 


75,00 


75,00 


49,6 


46,90 


LIPISTAT 20mg Comprime enrobe Boite de 28 


130,00 


130,00 


86,0 


81,20 


UPISTAT 40mg Comprime enrobe Bofr_ de 28 


245,00 


232,00 


162,1 


145,10 


LIPOSIC 0,20% Gel opmalmiqu_ Tubt de 10 g 


34,00 


34,00 


22,5 


21,20 


LISASPrN 1 00 mg Poudre orak Boite de 20 


18,15 


18,10 


12,0 


11,30 


LISASPrN 1 000 mg Poudre orale Boite de 20 


48,70 


48,70 


32,2 


30,30 


LISASPIN 250 mg Poudre orale Boite de 20 


18,90 


1S 9 90 


12,5 


11,80 


LISASPI N 500 mg Poudre orale Boke de 20 


22,85 


22 9 80 


15,1 


14,20 


LlSASPLN 500 mg/5ml Poudre pour preparation Injectable tt solvant Boite de 1 flacon de poudreH- 1 ampoule de sovant de 5 ml 


4,75 


4 t 70 


3,1 


3,00 


LISASPIN 500 mg/5ml Poudre pour preparation injeċtablc et solvant Boite de 6 flacon de poudre+6 __np_*ul_s de Sovant de 5 ml 


25,00 


25,00 


16,5 


15,60 


LITAK 10mg /5ml Solutiun pour injecrion ou perfution IV Boite de 1 flacon 




4 159,00 


3 870,0 


3 870,00 


I.ITAK lOmg /5ml Solution pnur irjjecuQn uu perfution [V Boite de 5 flacons 




17 489,00 


17 592,0 


17 154,00 


LIYTAL 2,5 mg Comprime Boite de 28 


261,10 


254,00 


172,7 


158,60 


LOCACID 0,05% O^me Boite de 1 Tube de 30 g 


41,50 


41,50 


27,4 


25,90 


I.OCAPRED 0,10% Crem, Buite de 1 Tube de 15 g 


16,65 


16,60 


11,0 


10,40 


LOCATOP 0,10% Creme Eoue de 1 Tube dc 30 g 


30,00 


30,00 


19,8 


18,70 


LOCERYL 5% Solution filmogene Flacon de 2,5 ml -H 10 spacules 


430,90 


321,00 


285,0 


212,00 


LODIPINE GALENICA 10 mg Compnme Boite de 28 


70,90 


70 ( 90 


46,9 


44,30 
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LODIPINE GALENICA 5 cng Comprime Boite de 14 


19,00 


19,00 


12,6 


11,90 


LODIPrNE GALENICA 5 mg Comprime Boite de 28 


36,20 


36,20 


23,9 


22,60 


LODIPINE GALENICA 1 mg Comprime Boite de H 


39,70 


39,70 


26,3 


24,80 


LODOZ 10 mg/6,25 mg Coinprime pellicule Boite de 30 


76,00 


76,00 


50,3 


47,50 


LODOZ 2,5 mg/ 6^.25 mg Comprime pellicule Bolte de 30 


7Ġ,00 


60,00 


50,3 


37,50 


LODOZ 5 mg/ 6,25 mg Comprime pellicule Boite de 30 


76,00 


74,00 


50,3 


46,20 


LOFAT 200 mg Gelule Boite de 30 


112,00 


112,00 


74,1 


70,00 


LOFAT 67 mg Gelule Boite de 60 


87,00 


87,00 


57,5 


54,40 


LOMAX 15 mg Comprimċ Boitc dc 10 


49,50 


43,90 


32,7 


27,30 


LOMAX 15 mg Comprime Boite de 20 


92,50 


87,80 


61,2 


54,70 


LOMAX 15 mg Comprime Boite de 30 


122,10 


115,90 


80,B 


72,20 


LOMAX 7,5 mg Comprime Boite de 10 


29,50 


29,50 


19,5 


18,40 


LOMAX 7,5 mg Comprime Boite de 20 


54,60 


54,60 


36,1 


34,00 


LOMAX 7,5 mg Cumprime Boite de 30 


72,10 


72,10 


47,7 


44,90 


LOMET 15 mg Gelule Boitede 14 


35,00 


35,00 


23,1 


21,80 


LOMET 15 mg Gelule Boite de 28 


45,00 


45,00 


29,8 


28,00 


LOMET 15 mg Geiule Boite de 7 


25,00 


25,00 


16,5 


15,60 


LOMET30 mg Gelulc Boite di? 14 


37,00 


37,00 


24,5 


23,00 


LOMET 30 mg Gċlide Bcjite de 28 


70,00 


70,00 


46,3 


43,60 


LOMET 30 mg Gelule Boite de 7 


25,00 


25,00 


16,5 


15,60 


LONGAMYCINE 100 mgComprime Boite de 10 


34,60 


34,60 


22,9 


21,60 


LONGAMYCINE 200 mg Comprime Boite de 8 


47,55 


47,50 


31,4 


29,60 


LOPERIUM 2 mg Gelule Boite de 20 


23,45 


23,40 


15,5 


14,60 


LOPRESSOR RETARD 200 mg Comprime secable Bote tfc 1 4 


62,40 


62,40 


41,25 


39,00 


LOPRIL 25 mg Comprime se-cable Boite de 30 


119,50 


101,80 


79,0 


63,60 


LOPRIL 50 mg Comprime secablc Boitt de 30 


213,00 


181,30 


140,9 


113,30 
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LORACTYKE 10mg CompriiTie Boite de 15 Comprime 


48,95 


48,90 


32,4 


30,50 


LORACTYNE lOOmgSirop Flacon de 120 ml 


60,00 


60,00 


39,7 


37,40 


LORACTYNE lOGmgSirop Flacon de 60 ml 


33,00 


33,00 


21,8 


20,60 


LORAZEPAM PHARMA 2,5 mg Comprimċ Boite de 30 


21,00 


21,00 


13,9 


13,10 


LORAZEPAM PHARMA 1 mg Comptim.e Boite de 30 


15,10 


15,10 


10,0 


9,40 


LORCARD 5 rng Comprime Boite de 14 


25,00 


25,00 


16,5 


15,60 


LORCAitD 5 mg Compnme Boite de 2S 


47,50 


47,50 


31,4 


29,70 


LORCARD 5 mgComprime Boitc de 56 


90,00 


90,00 


59,5 


56,20 


LORIX 10 mg Comprime Boitc de 15 


40,00 


40,00 


26,5 


24,90 


LOSACAR 100/25 mgComprime enrobe Boite de 14 


80,00 


80,00 


52,9 


50,00 


LOSACAR 100/25 mg Ccjmprime enrobe Boire de 28 


140,00 


140,00 


92,6 


87,50 


LOSACAR 50/12,5 mg Comprime enrobe Boite de 28 


70,00 


70,00 


46,3 


43,70 


LOSACAR 50/12,5 mg Comprime enrobe Buite de 14 


40,00 


40,00 


26,5 


25,00 


LOSARTAN GT 1 00 mg Comprime pelljcule secablt Buite de 20 

r . 


120,00 


120,00 


79,4 


75,00 


LOSARTAN GT 1 00 mg Comprime pellieule setable Boite de 30 


172,00 


172,00 


113,8 


107,50 


LOSARTAN GT 50 mg Comprim^ pelWe Boite de 20 


60,00 


60,00 


39,7 


37,50 


LOSARTAN GT 50 mg Cornprime peilicule Boite de 30 


86,00 


86,00 


56,9 


53,70 


LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZJDE GT 50 mg/12,5 mg Comprime pellkule Boite de 20 


89,00 


8^,00 


58,9 


55,60 


LO S ART AN / H YDRO CHLO ROTHl AZI DK GT 50 mg/12,5 mg Cornprmie pellicule Boite de 30 


128,00 


128,00 


84,7 


80,00 


LOTEMAX 0,50% Suspension ophtaJmique Flacon de 5 ml 


112,50 


112,50 


74,4 


70,10 


LOVANIC 250mg Comprime peilicule setable Boite de 10 


82,00 


82,00 


54,2 


51 3 10 


LOVANIC 500mg Comprimċ pdlicule sccablc Boitc de 10 


140,80 


140,80 


93,1 


87,70 


LOVANIC 500mg Comprime peilicule secable Boite de 5 


80,00 


80,00 


52,9 


49,80 


LOVENOX 2000UI antiXa/0 ( 2m] Solurion injettaUe de Z Seringues 


94,70 


71,60 


62,6 


44,60 


LOVENOX 2000UI antiXa/0,2ml Solution injectabte Boke de 6 seringues 


284,10 


192,60 


187,9 


120,00 


LOVENOX 3OOO0UI antiXa/3ml Solution injectable Boite d'un Fkcon 


457,70 


455,00 


302,8 


301,00 
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LOVENOX4000UI aiinXa/0 ( 4ml Soludon injectable Boite dc 2 seringues 


189,40 


147,70 


125,3 


92,10 


LOVENJOX 4OO0UI antiXa/0,4ml Solution injectable Bohe de 6 seringues 


567,40 


374,00 


375,3 


247,00 


LOVLNOX6fiOQlJIantiXa/0,6rnl Solurion injectafcle Boite de 2 seringues 


218,20 


187,20 


144,3 


116,60 


LOVENOX 8000UI antiXa/0,8ml Soiution injectabk Boite de 2 seringues 


244,00 


219,00 


161,4 


136,40 


LOWRAC 5 mg Gelule Boite de 15 


39,00 


39,00 


25,8 


24,40 


LOWRAC 5 mg Gelule Boite de 30 


75,00 


75,00 


49,6 


46,90 


LOXEN Iflrng/lOml Solution In]cctable du I,V Boite de 5 Ampoule InjectabJe delOml 




110,20 


68,9 


68,90 


LOXEN 20 mg Comprime secable Boite de 30 


70,90 


65,40 


46,9 


40,90 


LOXEN L.P 50 mg Gelulc à Uberation prolongċe Boite de 60 


223,10 


206,00 


147,6 


128,8* 


LUCENTIS 10 mg/ml ampoule injectable de 0,23 ml Boite de 1 




10 501,00 


10 369,4 


10 275,00 


LUCRIN ll t 25mgSuspension injectabk Bboitc de 1 sċringue 


3 128,00 


2 410,00 


2 069,2 


2 069,00 


LUĊRIN 3,75mg Suspension injectable Bboite de 1 seringue 


1 312,00 


1 143,00 


867,9 


867,00 


LUDIOMIL 25 mg Comprime PelUcule Boite de 30 


54,10 


51,30 


35,75 


32,00 


LUDIOMIL 75 mg Comprime Pellicule Boite de 20 


105,70 


81,30 


69,9 


50,70 


LUMIGAN 0,3 mg Collyre Flacon de 3 ml 


230,00 


230,00 


152,1 


143,30 


LUTENYI- 5 mg Comptime secable Boite de 1 


78,40 


57,00 


51,9 


35,50 


LUVERJS 75 U.I poudre pour preparation injectable Boite de 1 flacon 


286,20 


284,00 


189,3 


188,70 


LYRICAlOOmgGeluleBoited^ 84 


710,00 


706,00 


469,7 


468,00 


LYRJCAl50mgGeluleBoitede 56 


700,00 


696,00 


463,0 


461,00 


LYRJO\200mgG^ultBoitede 84 


1 000,00 


963,00 


661,5 


659,00 


LYRICA 25 mg Geluk Boite de 56 


210,00 


210,00 


138,9 


130,80 


LYR1CA25 mgGeluk Boitede 84 


300,00 


298,00 


198,4 


197,30 


LYRICA 300 mg Gelult Buite de 56 


1 000,00 


963,00 


661,5 


659,00 


LYRICA 50 mg Gelule Boite de 84 


490,00 


487,00 


324,1 


323,00 


LYRICA 75 mg Gelule Boite de 56 


490,00 


487,00 


324,1 


323,00 


I.YSANXIA I5mg/m]GouttesFlaconde 20 ml 


37,60 


37,60 


24,9 


23,40 
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LYSANXIA 10 mg Cornprime Boire tle 40 


23,15 


23,10 


15,3 


14,40 


J.YSANXIÀ 40 mg Comprime Boire cfc 20 


52,30 


5230 


34,6 


32,60 


LYSO 6 20 mg/10 mg Comprime Siiblingual Boite de 20 


15,00 


15,00 


9,9 


9,30 


LYSOPURIC 100 mg Comprimċ Boite de 100 


36,70 


36,70 


24,3 


22,90 


LYSOPURIC 100 mg Comprime Boite de 50 


28,15 


26,20 


18,6 


16,30 


MAALOX MÀUX D'ESTOMAC 400mg/400 mg Comprime Boite de 40 


17,30 


17,30 


11,4 


10,80 


MAALOX MÀUX D'ESTOMAC 4g/3,5g Su&pension Flacon de 250 ml 


25,90 


25,90 


17,1 


16,10 


MABTHERA 100 mg/10 ml Solution à diuluer pour perfusion IV Boite dc 2 flacons de 10 ml 




5 842,00 


6 176,1 


5 602,00 


MABTHERA 500 mg/50 ml Soiudon à diuluer poui perfusion IV Boite de 1 flacon de 50 ml 




13 737,00 


15 444,0 


13 475,00 


MACROCIDSOOmgComprime Boite de 20 


82,90 


82,90 


54, S 


51,60 


MACROMAX 500mgCQmpnmeBoitcdc3 


63,00 


63,00 


41,7 


39 t 20 


MACROMAX 100 mg Poudre pour suspensicm buvable en Sachet Boite de 3 


51,00 


51,00 


33,7 


31,80 


MÀCROMAX 200 mg Poudre pour s-uspension buvable en Sachet Boite de 3 


89,00 


89,00 


58,9 


55,40 


MACROMAX 200 mg/ 5 rnl Poudre pour su-spenskjn buvable Flacon de 1 5 ml 


60,00 


60,00 


39,7 


37,40 


MACROMAX 200 mg/5 rnl Poudre pour suspension buvable Flacon de 30 ml 


73,00 


73,00 


48,3 


45,50 


MACROMAX 300 mg Poudre pour suspension buvable en Sacher BoJte dc 3 


135,00 


135,00 


89,3 


84,10 


MACROMAX 400 mg Puudre pour suspension buvable en Sachet Boite de 3 


179,00 


179,00 


138,4 


111,50 


MADECASSOL VA Onguent Tube de lOg 


24,00 


24,00 


15,9 


14,90 


MADECASSOL 2% Poudre Flacon de lOg 


41,15 


41,10 


27,2 


25,60 


MADOPAR 250 mg 200 mg/50 mg Comprime quadrisecable Boite de 1 00 


300,00 


298,00 


198,4 


197,80 


MAG2 100 mg Comprime Boite de 30 


24,50 


24,50 


16,2 


15,30 


MAG 2 122 mg/10 ml Soludon buvable Boite dc 30 Ampouks buvables 


63,40 


63,40 


41,9 


39,50 


MAG 2 SANS SUCRE 1500mg/ lOml Sotution buvable Btnte de 20 Ampoules buvables de 10 ml 


45,00 


45,00 


29,8 


28,00 


MAGISTRAL 100 ugAerosol Aerosol de 200 doses 


40,00 


40,00 


26,5 


25,00 


MAGNE BĠ 0,186 g/0,0936 g/0,01 g Solurion buvable Boite de 10 ampoules 


32,95 


32,90 


21,8 


20,50 


MAGNE B6 470mg/5mg Comprime enrobe Boire de 50 


30,85 


30,80 


20,4 


19,20 
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MAGNESlUM LAPROPHAN 1 00 mg Comprrme à croquer Boite de 30 


24,50 


24,50 


36,2 


15,30 


MAGNEVIST 46,90% Sulute injectable Placon de 10 ml 


605,90 


603,00 


400,8 


399,00 


MAGNEVTST 4Ġ 5 90% Solute injectable Flacon de 15 ml 


897,20 


893,00 


593,5 


591,00 


MAGNEVTST 46,90% Solute injectable Hacon de 20 ml 


1 153,40 


1062,00 


763,0 


760,00 


MAGNEVTST 46,90% Solute injectable Flacon de 5 ml 


349,50 


347,00 


231,2 


230,00 


MALANIL 250mg/100mg Comprime peliicule Boite de 12 


500,00 


497,00 


330,7 


329,00 


MALANIL 62,5 mg/25 mg PEDIATRIQUE, Comprime pelliċule Boite de 12 


180,00 


135,70 


119,1 


84,60 


MALTOFER 1 mg Sirop Flaconde 150 ml 


35,70 


35,70 


23,6 


22,20 


MALTOFER 100 rng Comprirne Boite de 30 


38,50 


38,50 


25,5 


24,00 


MALTOFER 5% Goutte Buvable Flacon de 30 mi 


34,50 


34,50 


22,8 


21 ? 50 


MALTOFER FOL 100mg//0,35niE Comprimc Boite de 30 


47,30 


47,30 


31,3 


29,50 


MANNITOL 1 0% Sdution Injeciable Flacon de 500 m! Carton de 12 


317,60 


316,00 


210,1 


209,00 


MANNITOL 20% Soludon Injeaable Flacon de 250 ml Camn dc 12 


222,30 


222,00 


147,0 


138 s 50 


MANNTTOL 20% Solution Injectabk Flacon de 5Ġ0 ml Canon de 12 


324,30 


322,00 


214,5 


213,00 


MANNITOL SOTHEMA 0,2 Solution pour perfusion Poche 250ml 


24,10 


24,10 


15,9 


15,00 


MANNITOL SOTHEMA 0,2 Solution pour perfusmn Poche 500ml 


27 5 90 


27,90 


18,45 


17,40 


MARVIL 10 mg Comprime enrobe Boite de 28 


320,00 


318,00 


211,7 


211,00 


MARVIL 10 mg Comprim.e enrotae Bolte de 7 


80,00 


80,00 


52 5 9 


49,80 


MARVIL 5 mg Cornpnmċ enrobe Boite de 28 


160,00 


160,00 


105,8 


99,70 


MATRIX 200 mg Gelulc Boite de 1 20 


2 600,00 


1 970,00 


1 719,9 


1 719,00 


MATRIX 200 mg GeJule Boite de 60 


1 400,00 


1 199,00 


926,1 


926,00 


MAXICLAV lg/125 mgPoudrc pour Suspension buvabk Boite de 12 sacherts 


87,00 


87,00 


57,5 


54,20 


MAXICLAV lg/125 mg Poudre pour Suspension buvable Boite de 24 sathets 


153,10 


153,10 


101,3 


95,40 


MAXICLAV 500 mg/Ġ2>5 mg Poudre pour Suspension buvable Boite de 12 sachets 


58,00 


58,00 


38,4 


36,10 


MAXICLAV 500 mg/62,5 mg Poudre pour Susptnsion buvable Boite de 24 sachets 


102,10 


102,10 


67,5 


63,60 


MAXICLAV 500 mg/62,5 mg Poudre pour Susptnsion buvable en Sachet Boke de 16 


90,00 


90,00 


59,5 


56,10 
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MAXICLAV lg/125 rng Poudre pour Suspension buvable en Sachet Buite de 16 sachets 


132,00 


132,00 


87,3 


82,20 


MAXICLAV lg/200 mg Poudre pour preparanon injectable Boite d'un Flacon 


40,00 


40,00 


26,5 


24,90 


MAXICLAV ENFANT 100 mg/12,5 mg/ml Poudre pour Suspension buvable Flacon de 60ml + scringue 


51,00 


51,00 


33,7 


31,80 


MAXICLAV NOURRISSON 100 mg/12,5 mg/ml Poudre puur Suspension buvable Flacon dt 30ml + seringue 


31,10 


31,10 


20,6 


19,40 


MAXIDROL O,10g/350000UI / 600000 UI Pcjrnmade opbtalmique Tube de 3,5g 


22,40 


22,40 


14,8 


14,00 


MAXIDROL lOOmg/ 350O00UI /600000UI Collyre Flacon de 5ml 


30,10 


30,10 


19,9 


18,70 


MAXILASE 200 U/CEIP/ml Suop Flacon 125 ml 


44,00 


44,00 


2D,1 


27,40 


MAXILASE 3000 U/CEIP Compnme cnrobe Boite de 24 


60,10 


60,10 


39,7 


37,40 


MAXIMAG 1,5 g SoIuqgh buvable en ampauk Boltc de 30 


61,20 


61,20 


40,5 


38,10 


MAZAX 100 mg Poudre pour suspension buvable en Sachet Boite de 3 


48,00 


48,00 


31,7 


29,90 


MAZAX 200 mg Poudrc pour suspension buvable ca Sacher. Boite de 3 


84,00 


84,00 


55,6 


52,30 


MAZAX 200 mg/5 ml Poudre pour suspension buvable Flacon de 1 5 ml 


51,00 


51,00 


33,7 


31 s 80 


MAZAX 200 mg/5 ml Poudre pour suspension buvable Flacun de 30 ml 


61,00 


61,00 


40,3 


38,00 


MAZAX 300 mg Poudre pour suspension buvable en Sachet Boite de 3 


128,00 


128,00 


84,7 


79,70 


MAZAX 400 mg Poudre pour suspension buvabte en Sachet Bmte de 3 


170,00 


170,00 


112,4 


105,90 


MÀZAX 500 mg Compnmes pelbculċs Bolte de 3 


60,00 


60,00 


39,7 


37,40 


MEBEVERINE FORTE 135 mg Comptime pellicule Boite de 30 


54,75 


54,70 


36,2 


34,10 


MEBIZOL 100 mg Comprime Boire de 6 


14,30 


14,30 


9,4 


8,90 


MEBIZOL 2% Suspenskm Flacon de 30 ml 


16,30 


16,30 


10,8 


10,20 


MEBO 81-85,5G/100GPommadeTubede 30g 


140,00 


140,00 


92,6 


87,20 


MECIR LP 0,4 mg Comprircie pellicule à liberation prolongee Bohe de 30 


121,40 


121,40 


80,3 


75,60 


MEDIBRONC ADULTE 5 g/100 ml Solution buvable Flacon dc 150ml 


26,50 


26,50 


17,5 


16,50 


MEDIBRONC ENFANT 2 g/ 1 OOml Sirop Flacon de 150 ml 


1Ġ 5 40 


16,40 


10,8 


10,20 


MEDIVETNE 300 mg Comprime Boitc de 30 


42,00 


42,00 


27,75 


26,20 


MEDIVEINE 300 mg Comprirne Boite de 60 


62,40 


62,40 


41,3 


39,00 


MEDIVEINE 600 mg Comprime secable Boite de 30 


60,00 


60,00 


39,65 


37,50 
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MEDIZAPIN 10 mg Comprime Boite de 10 


240,00 


240,00 


358,8 


149,50 


MEDIZ.APIN 10 mg Comprime Boite de 30 


530,00 


527,00 


350,6 


349,00 


MEDIZAPIN 2,5 ing Comprime Bohe de 10 


90,00 


90,00 


59,5 


56,10 


MEDIZAPIN 2,5 mg Comprime Boire de 30 


195,00 


195,00 


129,0 


121,50 


MEDIZAPIN 5 mg Comprinie Bohe de 10 


135,00 


135,00 


89,3 


84,10 


MEDIZAPIN 5 mg Comprime Boite de 30 


340,00 


338,00 


224,9 


224,00 


MEDIZAPIN 7,5 mg Comprime Boite de 10 


165,00 


165,00 


109,1 


102,80 


MEDIZAPIN 7,5 mg Comprime Boite de 30 


420,00 


418,00 


277,8 


276,00 


MEDROL 16 mg Comprimċ secablc Butte de 20 


65/70 


65,70 


43,5 


41,10 


MEDROL 4 mg Comprime setable Boite de 30 


35,10 


35,10 


23,2 


21 ? 90 


MEFSAL 15 mg Comprime secable Boite. de 10 


49,50 


43,90 


32,7 


27,30 


MEFSAL 15 ing Comprime secable Boite de 20 


92,50 


87,80 


61,2 


54,70 


MEFSAL7,5rng Comprime BoitedelO 


29,50 


29,50 


19,5 


18 9 40 


MEFSAl 7,5 tng Comprime Boite de 20 


54,60 


54,60 


36,1 


34,00 


MEGAFLOX100mg/50ml IV Soiution pour perfusion Hacon de 50 ml 


80,00 


80,00 


52,9 


49,80 


MEGAFLOX200mg/l00ml IV Soluticm pour perfusion Flacon de 100 ml 


151,00 


151,00 


99,9 


94,10 


MEGAFLOX 250 mg Comprimċ pellicule Boite de 10 


60,00 


60,00 


39,7 


37,40 


MEGAFLOX 400 mg/200 mi IVSorution pour perfusion Flacon dt 200 ml 


271,00 


271,00 


179,3 


168,80 


MEGAFLOX 500 mg Comprime pellkule Boite de 10 


99,00 


99,00 


65,5 


61,70 


MEGAFLOX IST 500 mg Comprime pdlicule Boire de 2 


38,00 


38,00 


25,1 


23,70 


MEGAMAG 45 mg Gċlule Boite de 40 


47,40 


47,40 


31,3 


29,50 


MEGASFON 3 50 mg/150 mg Supposiroire Boiie dc 8 


19,60 


19,60 


13,0 


12,20 


MEGASFON 80 mg Comprime orodispersibie Boire de 10 


22,00 


22,00 


14,5 


13,70 


MEGASFON 50 mg Comprime orodispersibk Boite dt 20 


42,00 


40,50 


27,8 


25,20 


MEIACT 200 mg comprime pellicule Boite de 10 


113,00 


113,00 


74,7 


70,40 


MEIACT 200 mg comprime pellicule Boite de 20 


224,10 


224 t 00 


148,2 


139,60 
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MELADININE lOmgComprime Bofre de 30 


25,50 


25,50 


16,85 


15,90 


MELADININE 0,001 Soluucn Flacon de 24 ml 


20,40 


20,40 


13,5 


12,70 


MELADININE 0,0075 Solution Flacon de 24 ml 


30,60 


30,60 


20,2 


19,10 


MELICÀM IPHARMÀ 15mgComptimċ secable Boite de 20 


83,60 


83,60 


55,3 


52,10 


MELICAM IPI IARMA 7,5mg Comtjrimċ sċcable Boite de 20 


51,00 


51,00 


33,7 


31,80 


MELIX 5 mg Comprime Boite de 30 


19,50 


19,50 


12,9 


12,20 


MELIX 5 mg Comprime Boire de 60 


32,50 


32,50 


21,5 


20,30 


MELOXAM PROMOPI LARM 15 mg Comprimi Boite de 14 


60,90 


60,90 


40,3 


37,90 


MELOXAM P ROMO PblARM 15 mg Cnmprimc Boite de 7 


34,60 


34,40 


22,9 


21,40 


MELOXAM PROMOPHARM 7,5 mg Comprime Boite de 14 


36 5 2G 


36,20 


23,9 


22,50 


MELOXAM PROMOPHARM 7,5 mg Comprime Boite tk 7 


20,60 


20,60 


13,6 


12,80 


MELOXICAM GT 1 5 mg Co-mprime secable Boite de 20 


92,50 


87,80 


61,2 


54,70 


MELOXICAM GT 1 5 mg Co-mprime secable Boite de 30 


122,10 


115,90 


80,8 


72,20 


MELOXICAM GT 7,5 mg Comprime fioire de 20 


54,60 


54,60 


36,1 


34,00 


MELOXICAM GT 7,5 mg Comprime Boite de 30 


72,10 


72,10 


47,7 


44 3 90 


MENCEVÀX ÀC Poudre lyophilisee Boite de 1 flacoti monodose 


tso,oo 


180,00 


119,1 


112,10 


MENCEVAX ACWY Poudre lyophilisee Boite de 1 flacon monodose 


176,40 


176,40 


116,7 


109,90 


MENCEVAX ACWY Poudre lyophilisee Flacon de 10 doses 




1 221,00 


1 110,0 


924,00 


MENOPUR 75 UI / 75 UI Poudre ■+■ Solvant Boite de 5 Flacons 


1 560,00 


1 266,00 


1 031,9 


969,00 


MEPRAMJDE 1% Solution buvable Hacon de 125 ml 


28,20 


28,20 


18,6 


17,60 


MEPRAMDE 0,24% gouttes buvables Flacon de 60 ml 


18,05 


18,00 


11,9 


11,20 


MEPRAMIDE 1 mg comprimc Boitc de 20 


35,90 


35,90 


2 3 5 7 


22,40 


MERCILON 0,l5mg//0,02mg Comprime Boite de 21 


58,00 


58,00 


3 8 5 4 


36,10 


MERCRYL Solutian Moussante KF Flacon de 1 lirre 


38,60 


38,60 


25,5 


24,00 


MERCRYL Solution Moussante NF Flacon dc 300 ml 


21,15 


21,10 


14,0 


13,20 


MESTINON 60 mg Compnme Flacon de 20 


63,00 


62,90 


41,7 


39,20 
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METAGLIZ 200mg/100ml Solution Oraie Fkcon de 150ml 


18,80 


13,80 


12,4 


11,70 


METALYSE 10000 UT Poudre et solvant pour solution injectable Boite de 1 flacon de 20ml + seringue cfc lOrrd 




13 090,00 


15 544,8 


12 841,00 


METANÀZ SOpgf dose Suspension pour pulverisation nasale Fiacon de 20tnl/140doses 


110,00 


110,00 


72,8 


68,50 


METEOSPASMVL 60g//300 mg Capsule molle Boite de 20 


40,40 


40,40 


26,7 


25,20 


METFORMINE WIN 1000 fflg Coittpfime pellkule secable Boite de 30 


19,90 


19,90 


13,2 


12,40 


METFORMINE WIN 500 mg Comprime pellicule Bota de 10 


10,40 


1Q,40 




6,50 


METFORMINE WIN 850mg Comprirne pellicule secable Boite de 30 


17,10 


17,10 


11,3 


10,70 


METHADONE SOTHEMA 1,33MG/ML SIROP F/500ML 




33,60 


21,0 


20,90 


METHERGIN 0,125 mg Comprirne pcUicules Boite de 20 


38,20 


27,90 


2 5 5 3 


17,40 


METHERGIN 0,20 mg/ml Solute Injectable Boite de 3 Ampouless de 1 ml 


19,10 


19,10 


12,6 


11,90 


METHERGIN 0,25 mg/mj Solutioa buvable engouttes Flacofl de 10 ml 


40,90 


40,90 


27,0 


25,50 


METH OTREX ATE BELLON 25 mg/ml Solution mjectabk Boite de 1 Flacon de 1 ml 


36,30 


36,30 


24,0 


22,70 


METH OTREXATE BELLON 5 mg/2 ml Solution injectable Boite de 1 FUcoD 


21,20 


21,20 


14,0 


13,20 


METHOTREX ATE BIODIM 25 mg Soluuon injcxtable Bolte de 1 Flacon 


47,10 


47,10 


31,1 


29,40 


METHOTREXATE BIODIM 5 mg Solurion mjectable Boite de 1 Flacon 


30,70 




30,70 


20,3 


19,20 


METHOTREXATE MYLAN 100 mg/m] Boite de 10 flacon de 50 ml 


16 600,00 


11 067,00 


10 980 5 9 


10 858,00 


METHOTREXÀTE MYLAN 2,5 mg/mt Boite de 10 flacon de 2 ml 


178,00 


178,00 


117,7 


111,20 


METHOTREXATE MYLAN 25 mg/ml Boite de 1 flacon de 200 ml 


1 700,00 


1 392,00 


1 124,5 


1 124,00 


METHOTREXATE MYLAN 25 mg/ml solution uijectable Buite de 10 flacon de 20 ml 


1 619,05 


1340,00 


1 071,0 


1 071>00 


METH OTREX ATE MYI.AN 50 mg/2 ml Bofte de 10 flacon de 2 ml 


489,00 


486,00 


323,5 


323,00 


METHYLPREDNISOLONE MYLAN 120 mg Poudre Solution injectabk Boite de 1 flacon 


50,00 


50,00 


33,1 


31,20 


METHYLPREDNISOLONE MYLÀN 120 mg Poudre Soluàon injectable(IM-IV) Brite de 20 flacons 




980,00 


700,0 


700,00 


METI IYLPREDNISOLONE MYLAN 20 mg Poudre Solution injectable Boite de 1 flacon 


15,00 


15,00 


9,9 


9,40 


METHYLPREDNISOLONE MYLAN 40 mg Poudre Solution injcctablc Boite de 1 flacon 


22,00 


22,00 


14,5 


13,70 


METHYLPREDNISOLO N E MYLAN 40 mg Puudre Soluttion injectable (IM-IV) Boite de 20 flacons 




421,00 


280,0 


280,00 


METHYLPREDNISOLONE MYLAN 1 gPoudre Solution in T ectable(IV) Boite de lOflacons 




1 506,00 


1 242,0 


1242,00 
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METHYLPREDNISOLONE MYLÀN 20 mg Poudre Solution injectable(IM-IV) Boite tte 20 flacons 




285,00 


190,0 


190,00 


METHYLPREDNJSOLONH MYLAN 500 mg Poudre pour sokition injectable Bolte de 1 flacon 


1 20,00 


120,00 


79,4 


75,00 


METH YLPREDN I SOLO N E MYLAN 500 mg Poudre Solution injectabkflV) Boite de 10 flacons 




935,00 


654,0 


654,00 


METILBETASONE 80 mg Injectable Boite de 3 ampoules 


84,00 


84,00 


55,6 


52,50 


METOSPIR 1,5 MUI / 250 mg Comprime dispersible Boite de 16 


80,00 


80,00 


52,9 


49,80 


METOSPIR 1,5 MUI /250 mgComprime dispersible Boirede 24 


114,00 


114,00 


75,4 


71,00 


METRONIDAZOLE MEGDICH PHARMA 0,50% solute injectable PochedelOOml 


16,10 


16,10 


10,6 


10,00 


METRONIDAZOLE MYLAN 0,5 g/100 ml Solution injectable pour perfusion Boitc de 20 tlacons de 100 ml 




750,00 


765,0 


496,00 


METRONIDAZOLE MYLAN 0,5 g/100 rnl Soluttion injeaable poui perfusion Boitc de 24 flacons de 100 ml 




900,00 


910,0 


596,00 


METROZAL 250 mg Cornprime Bolte de 20 


18,35 


18,30 


12,1 


11,40 


METROZAL 4% Suspension buvable Flacon dc 120 ml 


24,50 


24,50 


16,2 


15,30 


METROZAL 500 mg Comprime Boite de 20 


32,50 


32,50 


21,5 


20,20 


METROZAL 500 mg Ovule Boite de 10 


28,00 


28,00 


18,5 


17,40 


MEXINE 250 mg comprime Boite de 10 


38,00 


38,00 


25,1 


23,70 


MEXJNE 250 mg comprime Boiie de 16 


61,00 


61,00 


40,3 


38,00 


MEXINE 250 mg compnme Boite de 2E) 


72,00 


72,00 


47,6 


44,90 


MEXINE 500 mg eomprimċ Boitt de 1 


76,00 


76,00 


50,3 


47,30 


MEXINE 500 mg comprime Boite de 1 6 


121,00 


121,00 


80,0 


75,40 


MEXINE 500 mg comprime Boite de 2 


33,00 


33,00 


21,8 


20,60 


MEXINE 500 mg comprime Boite de 20 


144,00 


144,00 


95,2 


89,70 


MEXINE 750mg comprime Boite de 10 


135,00 


135,00 


89,3 


84,10 


MEZOR 20mg Gelules gastro-re&istantes Boite de 1 4 


86,90 


86,90 


57,5 


54,10 


MEZOR 20mg Gelules gastro-resistantes Bohe de 28 


152,90 


152,90 


101,1 


95,30 


MEZGR 20mg Gelules gastro-re&istanres Boite de 7 


49,40 


49,40 


32,7 


30,80 


MEZOR 40mg Gelules gastro-resistantes floite de 1 4 


122,80 


122,80 


81,2 


76,50 


MEZOR 40mg Gelules gastro-resistantes Boite de 28 


216,00 


216,00 


142,9 


134,60 
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MKZOR 40mg Gelules gastro-iesistantes Boiie de 7 


69,80 


69,80 


46,2 


43,50 


MJBRAL 10 mg Comprime Boite de 30 


125,00 


106,00 


82,7 


66,20 


MlBRAL 10 mg Comprime Boite de 60 


240,00 


186,50 


158,8 


116,60 


MIBRAL 5 mg Comprime Boite de 30 


G5,00 


65,00 


43,0 


40,60 


MIBRAL 5 mg Comprimċ Bmte de 60 


125,00 


125,00 


82,7 


78,10 


MICARDIS 40 mg Comprime Boitt de 28 


250,00 


230,00 


165,4 


143,80 


MICARDIS 80 mg Comprime Boite de 28 


300,00 


276,00 


198,4 


183,60 


MICARDIS PLUS 8Qmg/12,5mg Comprime Boite de 28 


300,00 


294,00 


198,4 


195,40 


MICRODIOL 0,1 3 mg//0,03 rng Comprime Boite de 21 


28,40 


28,40 


18,8 


17,70 


MICROGYNON 30 0,15 mg/0,03 mg Dragee Boite de 21 


8,80 


8,80 


5,8 


5,50 


MICROLAX 45 mg Gelee Boite de 6 Tubes canule unidose 


21,10 


21,10 


13,9 


13,10 


MICROPAKINE LP 100 mg Granule à LP en Saehet Boite de 30 


39,60 


39,60 


26,2 


24,70 


MICROPAKINE LP 1000 mg GranuJe à LP en Sadiet Bdte de 30 


344,00 


342,00 


227,5 


226,00 


MICROPAKJNE LP 250 mg Granule à LP en Sachet Boite de 30 


90,90 


90,90 


60,1 


56,60 


MICROPAKJNE LP 500 mg Granule à LP en Sathet Bc>it_r dc 30 


176,40 


176 a 40 


116,7 


109,90 


MICROPAKINE LP 750mg Granule à LP en Sachet Boite de 30 


261,90 


261,00 


173,2 


163,20 


MICROPAQUE 0,9238 Poudre pour suspension rectale Boke de 1 Pot de 400 g 


42,60 


42,60 


28,2 


26,50 


MICROPAQUE COLON 0,9238 Poudre poui suspension rectale Bc-lte de 1 Poche de 400 g 


101,70 


101,70 


67,3 


63,40 


MlCROPAQUH 100 g Suspension buvable ou rectale Boite de 1 Flacon de 150 ml 


26,70 


26,70 


17,7 


16,60 


MICROPAQUE SCANNER 7 ( 50g Suspension buvable Boite de 1 Flaeon de 150 ml 


57,50 


57,50 


38,0 


35,80 


MICROVAL 30 ±ig Comprimi emobe Boite de 28 


13,95 


13 t 90 


9,2 


8,70 


MICROZIDH 80 mg Comprime secable Boite de 180 


160,00 


160,00 


105,8 


100,00 


MICROZIDE 80 mg Comprime secable Boite de 20 


22,00 


22,00 


14,5 


13,70 


MICROZIDE 80 mg Comprime secable Boite de 60 


61,00 


61,00 


40,3 


38,10 


MIDANIUM lmg/ml Solurion injectable Boite de 10 ampouJes dt 5 m! 




126,40 


79,0 


78,70 


MIDAZOLAM AGUETTANT 1 mg/ml solute injcctable Boite de 10 ampoules de 5 mJ 





126,40 


79,0 


78,70 
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MlDAZOLÀM AGUETTANT 5 mg/ml solure injecrable Boite de 10 ampouks de lml 




126,40 


79,0 


78,70 


MIDAZOLAM AGUETTANT 5 mg/ml solute injeciable Boite de 10 ampolues de 10 mj 




713,00 


474,0 


472,00 


MIDAZOLAM MYLAN 5mg/ml Solumon injectable (1M,_V, Rectale) Boh e d<= 10 flacons de lml 




192,00 


120,0 


119,60 


MIDAZOLAM MYLAN lmg/ml Solurtion injectable (1M,1V, Rectale) Boite de 10 flacons de 5 ml 




192,00 


120,0 


119,60 


MIDAZOLAM MYLAN 5mg/m_ Soluraon mjectable PMJV, Rectale) Botte de 10 flacoos de 10 ml 




1 370,00 


1 080,0 


1 076,00 


MIFLASONE 200 \xg Poudre en gelule pour inhalation Boite de 60 gelules avec inhalateur 


74,80 


71,40 


49,45 


44,60 


MIFLASONE 400 ug Poudre en gelule pour inhalatioti Boire de 60 gelules avec itihaJateur 


140,00 


140,00 


92,6 


87,50 


MIGRALGINE 400 mg/20 mg/62,5 mg Gelule Boite de 18 


21,50 


21.50 


14,2 


13,40 


MILIPREL 2mg Cumprime Boite de 30 


36,00 


36,00 


23,8 


22,50 


MILIPREL 3mg Comprime Boite de 30 


51,30 


51,30 


33,9 


32,10 


MILIPREL 3mg Comprime Bohe de 60 


97,40 


97,40 


64,4 


60,90 


MILtPREL 4mg Comprime Boite de 30 


68,40 


68,40 


45,2 


42,70 


MILLYGYNON O^mg C^mprime Mte dc 3x 28 


63,90 


63,90 


42,3 


39,80 


MIMPARA 30 mg Comprime peilkule Boite de 28 


2 300,00 


1 798,00 


I 521,4 


1 516,00 


MIMPARA 60 mg Comprime pelllcule Boite de 28 


4 273,00 


3 173,00 


2 826,6 


2 817,00 


MIMPARA 90mg CompHme pellicule Boite de 28 


6 302,00 


4 477-00 


4 168,8 


4 155^00 


MINALFENE 300 Comprime pellicule Boite de 15 


53,40 


53,40 


35,3 


33^30 


MINIDIÀB 5 mg Comprime Boire de 100 


73,70 


73,70 


48,7 


46,10 


MINJDIAB 5 mg Comprime Boite de 30 


26,50 


26-50 


17,5 


16,60 


MINIDRIL 0,15 mg/0,03 mg Comprime enrobċ Boite de 21 




9,05 


9,00 


6,0 


5,60 


MINIRIN t 2 mg Comprime Boite de 15 


270,00 


268,00 


178,6 


178,60 


MINIRIN 0,1 mg/ml Solurion endonasale en flacon Flacon de 2,5ml 


209,40 


155,10 


138,5 


96 T 90 


MINIRIN SPRAY lO^g Soturion endonasaJe en flacon Flacon de 3,5ml 


280 5 00 


206,00 


185,2 


128,90 


MINOTREX 100 mg Gelule Boite de 12 


70 5 00 


70,00 


46,3 


43,60 


MINULET 0,075 mg/Q,03 mg Comprime enrobe Boite de 21 


76 5 60 


76,60 


50,7 


47,70 


MIOCAMEN 6 g Granule pour suspension orale Flacon de 30 g (120ml) 


160,00 


160,00 


105,8 


99,70 
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MIOCAMEN 600 mg Comprimċ Boite de 12 


130,00 


125,20 


86,0 


78 T 00 


MIRCERA 100 jig/0,3 ml Solution injectable Bdte de 1 seringue pre~remplie de 0,3 mJ 




2 516,00 


2 205,0 


2 142,00 


MIRCERA 120ug/ 0,3 ml Solution injectabte Boite de 1 seringue pie-remplie de 0,3 mi 




2 366,00 


1 996,0 


1 989,00 


MIRCERA 150 fig/0,3 ml So3utk>n injectable Boite de 1 seringue pre-remplie de 0,3 ml 




3 559,00 


3 308,0 


3 213,00 


MIRCERA 200 ug/0,3 ml Solution injectable Boite de 1 setingue pre-remplie de 0,3 ml 




4 586,00 


4 410,0 


4 267,00 


MIRCERA 250 u.g/0,3 ml Soiution injectabie Boite de 1 seringue pre-remplie de 0,3 ml 




5 761,00 


5 490,0 


5 472,00 


MIRCERA 30ug/0,3 ml Solution injectable Dolte de 1 setingue pre-remplie tle 0,3 ml 




750,00 


499,0 


497,00 


MIRCERA 50 ng/0 t 3 tn\ Solution injectable Boite de 1 seringue pre-rempiie de 0,3 ml 




1366,00 


1 102,0 


1 072,00 


MIRCERA 75 |Jg/0,3 ml Solution injectable Boite <te 1 seringue pre-remplie de 0,3 ml 




1 895 s 0O 


1 654,0 


1 616,00 


MIRENA 20u.g/24heures Disposkif intra uterin hormonal 1 Dispositif 


1 438,40 


1 245,00 


951,5 


948,00 


MITOSYL IRRITATIONS 21 g/27 g Creme Tube de 65 g 


17,25 


17,20 


11,4 


10,70 


MITOXANTRONE EBEWE 2mg/ml Solution. à diluer pour perfusion FJacon 10 ml 


2 800,00 


2 099,00 


1 852,2 


1 852,00 


MITOXANTRONE EBEWE 2mg/ml Solution àdiluerpour perfusion Flaconde 5 ml 


1 400,00 


1 199,00 


926,1 


926,00 


MIVACRON 10mg/5m] Solution injectable Boite de 10 ampoules 




366,00 


323 5 


242,00 


MIVACHON 10mg/5rnl Soluticjn irjjscta-Me Buite de 5 ampoules 




229,00 


176,8 


142,90 


MTVACRON 20rng/10ml Solution injectable Boite de 10 ampoules 




623,00 


450,0 


412,00 


MIVACRON 20mg/10ml Solution injectable Boite de 5 ampoules 




366,00 


252,4 


242,00 


MIXTARD 30 HM 100 Ul/ml Suspension In]ectable Flacon de 10 ml 


196,70 


190,30 


130,1 


118,90 


MIXTARD 30 HM Penfill 100 Ul/ml Suspension Injectable Boite 5 cartouches 3 rrd 


352,00 


350,00 


232,8 


232,00 


MOBIC 15 mg Comprime secable Boite dt 14 


72,00 


61,50 


47,6 


38,30 


MOBIC 7,5 mg Comprime Boite de 14 


42,60 


42,60 


28,2 


26,50 


MOBIC 15 mg / 1 ,5 mJ Ampoule injectable Boite de 3 


37,00 


37,00 


24,5 


23,00 


MODECATE 25 mg/ml Solute Injectable I/M Boite de 3 Ampoules de 1 ml 


7Ġ 3 60 


76,60 


50,7 


47,70 


MODINE 30 mg Comprime pellicule Boite de 60 


260,20 


260,00 


172,1 


162,60 


MODINE 1 mg / 50 ml Solution pour pcrfusion Flacon de 50 ml 


162,40 


162,40 


107,4 


101,50 


MODINE 30 mg Comprime pdlicule Boite de 30 


130,55 


130,50 


86,3 


81,60 
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MODURETIC 5/50nigComprimeBoitede30 


46,20 


42,40 


30,6 


26,50 


MOFILET 500 mg Comprime pellicule Boite 10 


188,70 


188,70 


124,8 


117,60 


MOLGAM 100 mg Comprime Boire de 10 


13,00 


13,00 


8,6 


8,10 


MOLGAM 100 mg Comprime Boite de 20 


ZZ,00 


22,00 


14,5 


13,70 


MOLGAM 100 mg Comprime Boite de 30 


30,00 


30,00 


19,8 


18,70 


MOLGAM 200 mg Comprime Boite de 10 


22,00 


22,00 


14,5 


13,70 


MOLGAM 200 mg Comprime Boite de 20 


40,00 


40,00 


26,5 


24,90 


MONEVA 0,75mg/0,03mg Comprime enrobe Boite de 21 


62,90 


62,90 


41,6 


39,20 


MONONITIUL 20 mg Comprime Boire de 20 


17,00 


17,00 


11,2 


10,60 


MONONITRIL 20 mg Comprime Boite de 60 


49,50 


49,50 


32,7 


30,90 


MONONITRIL 40 mg Comprime Boite dc 60 


65,20 


65,20 


43,1 


40,70 


MONO-TILDIEM LP 200 m K geluie à Ub^rarion proiongee boite de 2S 


286,20 


181,40 


189,3 


113,30 


MONOTILDIEM L? 300 Geluk à iibemion probngee Boite de 28 


288,60 


218,00 


190,9 


136,60 


MONOZECLAR 500 mg Cumpiimc pellicule a liberarion modifiee Boite de 10 


163,40 


163,40 


108,1 


101,80 


MONOZECLAR 500 mg Qimprirne pelikule à liberarion modifiee Boite de 5 


87 5 3 


87,30 


57,7 


54,40 


MONURIL ADULTE 3 g Sachet Boite de 1 sachet de= 8g 


99,00 


77,20 


65,5 


48,10 


MOPRAL 40 mg Lyophilisat pour perfusion Boite de 5 flacons 10ml 


592,40 


503,00 


391,9 


333,00 


MOPRAL 1 mg Gelule GR Boite de 14 


134,50 


134,50 


89,0 


83,80 


MOPRAL 20 mg Gelule Boite de 14 


150,50 


150 3 5O 


99,5 


93,80 


MORIDIL PommadeTubcde20g 


13,25 


13,20 


8,S 


8,30 


MORIDIL Suppositoire Bokc de 12 


17,35 


17,30 


11,5 


10,80 


MORPHINE SOTHEMA lOmg/ml Solurion injectabJe Boite de 10 Ampoule de 


50,00 


50,00 


33,1 


31,10 


MORPHINE SOTHEMA 30mg/ml Solution injectable Boite de 10 ampoules 


83,00 


83,00 


54,9 


51,70 


MOSCONTIN 10 mg Comprime enrgbt LP Boite de 14 


50,20 


46 5 70 


33,2 


29,10 


MOSCONTIN lOOmgCompritne enrube LP Boite de 14 


360,50 


295,00 


238,5 


195,60 


MOSCONTIN 30 mg Comprime enrobe L P Brite de 14 


117,10 


108,90 


77,5 


67,90 
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MOSCONTIN 60 mg Comprime emobe L.P Boite de 14 


243,20 


209,00 


160,9 


130,80 


MOTILIUM 1 mg /mi Suspension buvable Boite de 1 Flacon de 200 ml 


40,80 


40,80 


27,0 


25,40 


MOTHJUM 10 mg Comprime Boite <3e 20 


34,4-0 


34,40 


22,7 


21,40 


MOVICOL Puudre pour solution buvable Boite de 20 sachets 


7.3,20 


73,20 


48,4 


45,60 


MUCICLAR /lDULTE 5% SLrop Fkcon de 125 ml 


23,20 


23,20 


15,3 


14,40 


MUCICLAR ADULTE 5% Sirop Flacon de 300 ml 


44,85 


44,80 


29,7 


27,90 


MUCICLAR ENFANT et NOURRISSON 2% Sitop Flacon de 125 ml 


14,95 


14,90 


9,9 


9,30 


MUCICLAR SANS SUCRE 5% Solutbn BUVABLE Flacon de 300 ml 


40,00 


40,00 


26,5 


24,90 


MUCINUM A L'EXTRAIT DE CASCARA 30mg/40mg/50mg/30mg Comprime enrobe Boire de 20 


21 ,20 


21,20 


14,0 


13,20 


MUCOCIL ADULTE 5% Sirop Flacon de 125 ml 


19,45 


19,40 


12,9 


12,10 


MUCOCIL ADULTE 5% Sirop Flacon de 300 ml 


46,40 


46,40 


30,7 


28,90 


MUCOCIL ENFANT 2% Sirop Flacon de 125 ml 


12,95 


12,90 


8 5 6 


8,10 


MUCOSTEINE 5% Sirop Flacon dc 125 ml 


21,55 


21,50 


14,2 


13,40 


MUCOSTEINE 5% Sirop Flacon de 250 ml 


37,20 


37,20 


24,6 


23,20 


MULKINE GranuleBoiiede300g 


54,95 


54,90 


36,3 


34,20 


MUTESA Suspension Buvable Flacon dc 200 ml 


32,10 


32,10 


21,2 


20,00 


MUXOL 15mg/5ml (0,30 %) Sdution buvablr Flacon de 125 ml 


27,10 


27,10 


17,9 


16,90 


MUXOL 15mg/5mJ (0,30 %) Solution buvable Flacon de 250 ml 


38,80 


38,80 


25,7 


24,20 


MUXOL 30 mg Compiime Boite de 30 


49,10 


49,10 


32,5 


30,60 


MYANTAL NF 0,2 mg / 0,2 mg Comprime Boite de 16 


43,90 


43,90 


29 5 


27,30 


MYANTALGIC 37,5 mg / 325 mg Comprime Boite de 20 


30 5 00 


30,00 


19,8 


18,70 


MYANTALGIC 37,5 mg / 325 mg Comprime effervescent Boite de 20 


34,00 


34,00 


22,5 


21,20 


MYCODERME 150 mg Ovule Boite de 3 


38,00 


38,00 


25,1 


23,70 


MYCODERME 1% Cieme Tube de 30 g 


36,70 


36,70 


24,3 


22,90 


MYCODERME 1% Poudre Flacon de 30 gr 


49,00 


49,00 


32,4 


30,50 


MYCOFLU 150 mg Gclulc Boite de 1 


30,00 


30,00 


19,8 


18,70 
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MVCOFLU 150 mg Geluk Boite de 4 


90,00 


90,00 


59,5 


56,10 


MYCOFLU 150 mg Geiuk Fkcon ite 7 


130,00 


130,00 


86,0 


81,00 


MYCOFLU 50 mg Geluie Boite de 3 


30,00 


30,00 


19,8 


18,70 


MYCOFLU 50 mg Gelule Boite de 7 


S0 ( 00 


80,00 


52,9 


49,80 


MYCOPHARM 100.000 UI Comprime Vaginal Bohe de 12 


11,10 


11,10 


7,3 


6,90 


MYCOPHARM 100.000 UI Suspension orak Flacon de 24 ml 


19,45 


19,40 


12,9 


12,10 


MYCOPHARM 500.000 UI Dragee Boite de* 16 


25,90 


25,90 


17,1 


16,10 


MYCOSPOR 1% Creme Tube de 15g 


64,05 


64,00 


42,4 


39,90 


MYCOSPOR ONYCHOSET l%/40% Porntnade dermique Tube lOg 


167,60 


167,60 


110,9 


104,40 


MYCOSTÀTINE 100 000 UI Comprime vaginal Boite de 12 


14,00 


11,50 


9,3 


7,20 


MVCOSTER 1% Crcme Tubc de 30g 


45,20 


45,20 


29,9 


28,20 


MYCOSTER 1% Solution pour application locale FJacon de 30 ml 


43,55 


43,50 


28,8 


27,10 


MYCOSTER 8% Solutiou Glmogene Boice dc 1 Flacon de 3 ml 


231,90 


146,60 


153,4 


91,40 


MYDRJATIĊUM O^O^Ċollyre FkcondelOml 


25,90 


25,90 


17,1 


16,10 


MYFORTIC 180 mg Compnme petlicole gastro-resistanc Boite de 120 




1 382,00 


1 092,6 


1089,00 


MYFQRTIC 360 mg Comprime pellicule gastro-resistant Boite de 120 




2 424,00 


2 055,3 


2 048,00 


MYK 1% Cremc Tube de 15 g 


39,60 


39,60 


26,2 


24,70 


MVK 1% SuJutiou pour Apfdkatujn locaJe Flaċon 30 mJ 


64,50 


64,50 


42,7 


40,20 


MYNAZOL 1 50 mg Gelule Boire de I 


24,00 


24,00 


15,9 


14,90 


MVKAZOL 150 mg Gelde Boite de 4 


75,40 


75,40 


49,9 


47,00 


MYNAZOL 1 50 mg Gelule Boire de S 


115,00 


115,00 


76,1 


71,60 


MVKAZOL 50 mg Geluk Boite de 7 


87,00 


87,00 


57,5 


54,20 


MYOCET 50 mg Poudre et pre-melange pour sulutjon à diluer pour dispersion liposomale pour perfusion FLA/5GirJ poudre FLÀ/!,9ml soludon bposome FLA de 
solution tampon 




10 430,00 


10 326,0 


10 234,00 


MYOXOL 500MG/2MG Comprime secaMe Boite de 20 


37,00 


37,00 


24,5 


23,00 


MYRIN 100 100 mg Comprimt enrobe Boite de 30 




1 584,00 


1 322,0 


1 322,00 


MYRJN 50 50 mg Comprime enrobe Boitc de 30 




1346,00 


1 077,0 


1 077,00 
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MYTELÀSE lOmg Comptime FJacon de 50 


21,70 


21,70 


14.3 


13,50 


NÀA3AK 4,90% Collyre Flacon de lOml 


84,00 


»4,00 


55,6 


52,30 


NAÀXIA 4,90% Collyre Flacon tle 5ml 


53 5 40 


53,40 


35,3 


33,30 


NÀBYOL FOR.TE 100 mg comprime cnrobe Boite 50 


24,80 


24,80 


16,4 


15,40 


NALBUPHINE AGUETTANT 20 mg/2ml solute injectable Boite de 10 ampoules 




283,00 


177,0 


176,40 


NALGESIC 300 mg Comprime pellicule Boite de 12 


30,60 


30,60 


20,2 


19,10 


NALGESIC 300 mg Comprimċ pellkule Eakt de 36 


76,50 


76,50 


50, ġ 


47,70 


NALOXONE MYLAN 0,4 mg/1 mJ Solution injectable Boite de 10 flacons 




538,00 


358,0 


356,00 


NAPROGEL 10%G-EL Tubede50g 


44,20 


44,20 


29,2 


27,50 


NAPROGEL 10%GELTubede20g 


21,55 


21,50 


14,2 


13,40 


NAPROSYNE 500 mg Comprime Boite de 12 


60,20 


45,60 


39,8 


28,40 


NAPROSYNE 500 mg Suppositoire Boire de 12 


64 3 00 


53,10 


42,3 


33,10 


NAPROXENE PHARMÀ 275 mg Injectable Boiti^ dc 6 ampuuks de lyophilisat + 6 ampo-ules de solvant pour prċparatbn injectable £IM) 


32,65 


32,60 


21,6 


20,30 


NAPROXENE PHARMA 550 mg Gelule Boite de 15 


51,20 


51,20 


33,9 


31,90 


NAPROXENE PHARMA 550 mg Gelule Boite de 30 


86,70 


86,70 


57,3 


54,00 


NÀPROXENE PHARMA 550 mg Injectable Boite de 6 ampoules dis lyophilisat +6 arnpoules de solvant pour preparation injectable (IM) 


80,15 


80,10 


53,0 


49,90 


NASACORT55ug spray Fkcon de 120 dosts 


143,20 


107 s 40 


94,7 


66,90 


NASONEX 50 jjg/ dose suspension pour pulverisatjon nasale Flacon de 120 doses 


191,30 


136,20 


126,5 


84,90 


NASONEX 50 pg/ dost suspenskm pour pvalverisation nasale Flacon de 40 doses 


76,30 


56,20 


50,5 


35 s 00 


NATEAD 1 00 u.G/2 ml Poudre pour solution injectable 1 Flacon de poudre et 1 ampoulfi de salvam 


780,00 


710,00 


516,0 


470,00 


NATISPRAY 0,3 mgDose Aerosol Flaccon de 18 ml/300 Doses 


69,30 


69,30 


45,8 


43 s 30 


NAUSELIUM 10 mg Comprirne peHicule Bolce de 20 


29,00 


29,00 


19,2 


18,10 


NAUSELIUM 1 mg/ml suspension buvable Flacon de 200 ml 


29,00 


29,00 


19,2 


18,10 


NAUTAMINE 90mg Comprimi Boite de 20 


16,25 


16,20 


10,7 


10,10 


NAVELBINE 10 mg/ m] Soluoon injectable Boite de 10 Flacons 




1764,00 


2 306,2 


1 507,00 


NAVELBINE 10 mg/ml Solurion in]«table Boite de 1 Ampoule 


366,30 


246,00 


242,3 


154,00 
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NAVELBINE 20 mg Capsule molk Boite de 1 


775,00 


771,00 


512,7 


512,00 


NAVELBINE 30 mg Capsule molle Boitc dc 1 


1 134,00 


1 028,00 


750,1 


750,00 


NAVELBINE 50 mg/5 ml soludon injectable boite de 10 flacons de 5 ml 




7 483,00 


10 677,0 


7 291,00 


NAVELBINE 50 mg/5 ml soJution injectable flacun de 5 ml 


1 695,00 


1 022,00 


1 121,2 


743,00 


NAZAIR 50iig/dose Susp-ension pour inhalation nasale Fkcon de 100 doses 


75,00 


75,00 


49,6 


46,70 


NEALGYL 80mg COMPRIME ORODISPERSIBLE BOITE DE 10 


23,00 


23.00 


15,2 


14,30 


NEBCINE 160 mg Solution poui usage parenreral Bmte de 1 


79,60 


79,60 


52,6 


49,60 


NEBCINE 25 mg Solution pour usage parenreral Boire de I 


18,00 


18,00 


11,9 


11,20 


NEBCINE 75 mg/1,5 ml Solurion pour usage parenreral Boite de 1 


37,75 


37,70 


25,0 


23,50 


NEBCINE 75 mg/l,5ml Solution pour usage parenteral Boiie de G 


215,85 


215.00 


142,8 


134,50 


NEBILET 5 mg Comprime quadrisecable Boite de 28 


170,00 


162,60 


112,4 


101,70 


NEKÀR. 1 mg Comprime Bone de 30 


47,00 


47.00 


31,1 


29,30 


NEfCAR 1 mg Comprimċ Bohe de 60 


90,00 


90,00 


59,5 


56,10 


NEKAR 1 mg/5ml solurion buvable Flacon de 100 ml 


33,00 


33,00 


21,8 


20,60 


NEOCIP 250 mg Comprime pellicuie Boite de 1 


60,00 


60,00 


39,7 


37,40 


NEOCIP 500 mgComprime pellitule Boite de 10 


110,00 


110,00 


72,8 


68,50 


NEGCLAV lg/125 mg Foudre pour suspension buvable, Sachet Bolte de 12 


88,00 


88,00 


58,2 


54,80 


NEOCLAV 1g/125 mg Poudre pour suspension buvable, Sachet Boite de 14 


102,00 


102,00 


67,5 


63,50 


NEQCLAV lg/125 mg Pondre pour suspension buvable, Sachet Boite de 16 


116,00 


116,00 


76,7 


72,30 


NEOCLAV lg/125 mg Poudre pour suspension buvable, Sachet Boite de 24 


167,00 


167,00 


1 10,5 


104,00 


NEQCLAV 500 mg/62,5 mg Poudre pour suspension buvable, Sachet Boite de 12 


62,00 


62,00 


41,0 


38,60 


NEOCLAV 500 mg/62,5 rng Poudre pour suspension buvable, Sachet Boite de 14 


72,00 


72,00 


47,6 


44,90 


NEOCLAV 500 mg/62,5 mg Poudre pour suspension buvable, Sachet Boiie de 16 


82,00 


82,00 


54,2 


51,10 


NEOCLAV 500 mg/62,5 mg Poudre pour suspension buvable, Sachet Boite de24 


117,00 


117,00 


77,4 


72,90 


NEOCLAV ENFANT 100 mg/12,5 mg/ml Poudrepour suspension buvable 2 Flacons de 60ml 


100,00 


100,00 


66,1 


62,30 


NEOCLAV ENFÀNT 100 mg/12,5 mg/ml Poudrepour suspension buvablc Flaton d. 60ml 


63,00 


63,00 


41,7 


39,20 
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NEOCLAV NOURRJSSON 100 mg/12,5 mg/ml Poudre pour suspeusion buvable 2 Flacons de 30ml 


70,00 


70,00 


46 5 3 


43,60 


NEOCLAV NOURRJSSON 100 mg/12,5 mg/m] Poudre pour suspension buvabk Flacon de 30ml 


38,00 


38,00 


25,1 


23,70 


NEO^CODION 25 mg/100 mg/20 mg Comprime enrobe Boite de 20 


14,30 


14,30 


9,4 


8,90 


NEO-CODION ADULTES 0,17220 g Sirop Flacon de 150 ml 


17,60 


17,60 


H,6 


11,00 


NEO-CODION HNFANTS 0,1098 gSirop Fkcondel25ml 


14,25 


14 s 20 


9,4 


8,90 


NEO-CODION NOURRJSSONS 1,4820 g/0,6175 g Sirop Flacon de 90 ml 


12,55 


12,50 


8,3 


7,80 


NEOFORTAN 1 50 m E Suppositoire Boite de 8 


19,60 


19,60 


13,0 


12,20 


NEOFORTAN 160 mg Comprime effervescent Boite <3e 10 


98,80 


98,80 


65,3 


61,60 


NEOFORTAN 40 mg Comprime effervescent Boite de 10 


40,00 


40 s 00 


26,5 


24,90 


NEOFORTAN SO mg Comprime effervescent Boite de 10 


72,80 


23,00 


48,1 


14,30 


NEOGYNON 0,25 mg/0 5 05 mg Cotnprime drageifiċs Boice dc 21 


17,90 


17,90 


11,8 


11,10 


NEOMOX 500 mg Comprime dispersible Boite de 24 


85,70 


65,40 


56,7 


40 s 80 


NEOMOX 500 nig Gomprinie dispersibk Boitedel2 


45,90 


34,60 


30,4 


21 s 50 


NEOMOX 1 g Comprime dispersrble Boite de 12 


58,15 


58,10 


38,5 


36,20 


NEOMOX 1 g Cyrnprirne dispersibk Buite de 14 


67,30 


67,30 


44,5 


41,90 


NEOMOX 1 g Comprime dispersible Boite de 24 


108,10 


108,10 


71,5 


67,30 


NEOMOX 1 g Injectable 1 ampoule 


17,35 


15,10 


11,5 


9,40 


NEOMOX 125 mg Poudre pour solution buvable Flacon de 100 ml 


26,50 


25,40 


17,5 


15,80 


NEOMOX 125 mgPoudre pour solurion buvable Flacon de 60 ml 


19,45 


15,30 


12,9 


9,50 


NEOMOX 250 mg Comprime dispersible Boite de 12 


30,60 


30,60 


20,2 


19,10 


NEOMOX 250 mg Comprime dispersible Boite de 24 


46,90 


46,90 


31,0 


29,20 


NEOMOX 250 mg Poudre pour solution buvable Flacon de 100 ml 


33,65 


33,60 


22,2 


21,00 


NEOMOX 250 mg Poudre pour solurion buvable Flaeon de 60 ml 


28,05 


28,00 


18,5 


17,50 


NEOMOX 500 mg gċlule Boite de 3 2 


45,35 


45,30 


30,0 


28,30 


NEOMOX 500 mg Injectable 1 ampoule 


10,90 


10,90 


7,2 


6,80 


NEOMOX 500 mg Puudre pour soJution buvable Fhcon de 100 ml 


59,00 


59,00 


39,0 


36,80 
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NEOMOX 500 mg Poudre pour solutiori buvable Flacon de 60 ml 


37,75 


37,70 


25,0 


23,50 


NEORAL 100 mg Capsule molles Boite de 60 


ir 


1 966,00 


2 709,2 


1 688,00 


NEORAL 100 mg/ml solution buvable Flacon de 50 ml 




1 736,00 


1 652,9 


1 452,00 


NEORAL 25 mg Capsule moiles Boitcs de 60 




653,00 


674,5 


432,00 


NEORAL S0 mg Capsule molles Boite de 60 




1 213,00 


1 388,5 


915,00 


NEOTIGASON 10 mg Gelule Boite de 30 


342,20 


340,00 


226,4 


225,00 


NEOTTGASON 25 mg Gelule Bolte de 30 


749,30 


745,00 


495,7 


494,00 


NEOXIDIL 0,02 Solutiori pour applicaàon locale FlacondeSOml 


248,15 


247,00 


164,15 


154,20 


NETROMICINE lOGmg/lml Sftlubon injeetahle Boite de 1 ampuule de lml 


43,00 


43,00 


28,4 


26,80 


NETROMICINE 150mg/l,5ml Soluaon injectable Boite de 1 ampoule de 1 ,5ml 


58,00 


58,00 


38,4 


36,10 


NETROMICINE 25mg/i ml Solution injccrable Boite de 1 ampoule de Imi 


15,00 


15,00 


9,9 


9,30 


NETROMICINE 50mg/2ml Solution injectable Boite de 1 ampoule de 2ml 


24,10 


24,10 


15,9 


15,00 


NEULEPTIL 4% Solution buvable Boite de 1 Flacon de 30 ml 


39,10 


39,10 


25,9 


24,40 


NEUPOGEN 30 MU Solution injectable Seringue pre-remplie de 1 ml, 




973,00 


671,3 


669,00 


NEUPGGEN 48 MU Soluaon injectabk Seiingue pre-remplie de 1 ml, 




1 363,00 


1 073,3 


1 069,00 


NEURID 0,50% Solution buvable Fkcon de 125 ml 


24,50 


16,30 


16,2 


10,20 


NEURID 200 rng Comprime Boite de 12 


59,15 


57,10 


39,1 


35,60 


NEURID 50 mg gċlule Boite de 20 


31,50 


31,60 


20,9 


19,70 


NEURLEP 50 mg Gelule Boite de 20 


24,00 


24,00 


15,9 


14,90 


NEURLEP 100mg/2ml SOLUTION INJECTABLE 2Amp/2ml 


6,70 


6,70 


4,4 


4,20 


NEURLEP 100mg/2mlSOLUTION INJECTABLE 6Amp/2ml 


16,80 


16,80 


11,1 


10,50 


NEUROBION Solutbn Injectable Boitede6 


102,50 


102,50 


67,8 


63,90 


NEURONTIN 300 mg Geluk Boite de 90 


548,70 


308,00 


363,0 


204,00 


NEUTRAL 4,22 mg / 5,2 mg Suspension Buvable Flacon de 250 ml 


38,50 


38,50 


25,5 


24,00 


NEUTRAL 400 mg / 400 mg Comprime à croquer Bolte de 20 


13,10 


13,10 


8.7 


8,20 


NEUTRAL400mg/400mg Comprime à croquer Boite de 40 


24,40 


24,40 


16,1 


15,20 
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NEVTMUNE 200 mg Cumprime Boitt de 60 


226,80 


226,00 


150,0 


141,70 


NEVJPAN 200mgComprim?Bviredc60 


701,00 


697,00 


463,7 


463,00 


NEWGLIN 0,5 mg Comprimċ Boite de 30 


55,30 


50,20 


36,6 


31,40 


NEWGLIN 0,5 mg Comprime Boite de 90 


145,60 


145,60 


96,3 


91,00 


NEWGLIN 1 mg Compnme Boke de 30 


56,30 


52,50 


37,2 


32,80 


NEWGLIN 1 mg Comprime Boite de 90 


143,20 


148,20 


98,0 


92 ( 6Q 


NEWGLIN 2 mg Comprime Boite de 30 


58,30 


57,60 


38,6 


36,00 


NEWGLIN 2 mg Comprime Boite <k 90 


153,40 


153 a 40 


101,5 


95,90 


NEXAVAR 200mg Comprime peJlicule Boite de 60 




21 152 a 00 


21 362,4 


20 745,00 


NICARDIPINE AGUETTANT 10MG/10ML soJudon injectable en ampoule Boite de 10 ampolues de 10 ml 




153,80 


96,1 


96,10 


NICOPASS 1,5 mg SS SUCRE MENTHE FRÀICHEUR, Pastille à sucer Boitc de 1 2 


47,10 


47,10 


31,1 


29,30 


NICOPASS 1,5 mgSS SUCRE MENTHE FRAICHEUR, PastiUe à sucer Boite de 36 


120,40 


120,40 


79,6 


75,00 


NICOPASS 1,5 mg SS SUCRE REGLISSE MENTHE, Pastifle à sucer Boite de 12 


47,10 


47,10 


31,1 


29,30 


NICOPASS 1,5 mgSS SUCRE REGLISSE MENTIIE, PastiU^ à sucer Boite de 36 


120,40 


120,40 


79,6 


75,00 


NICOPATCH 14 rng/24h Dispositif transdermioue Boite de 28 Sachets 


940,00 


935,00 


621,8 


619,00 


NICOPATCH 14 mg/24h Dispositif transdermique Boite de 7 Sachets 


250,00 


250,00 


165,4 


155,80 


NICOPATCH 21 mg/24 h Disposidf transdermicpe Boite de 28 Sachets 


940,00 


935,00 


621,8 


619,00 


NICOPATCH 21 mg/24 h Dispositif transdermique Boite de 7 Sachets 


250,00 


250,00 


165,4 


155,80 


NICOPATCH 7 mg/24 h Dispositif transdermique Boite de 28 Sachets 


940,00 


935 t 00 


621,8 


619,00 


NICOPATCH 7 mg/24 h Dispositif rransdermique Boite de 7 Sachets 


250,00 


250,00 


165,4 


155,80 


NIDAZOL 250 mgComprime Boite de 20 


21,15 


21 3 10 


14,0 


13,20 


NIDAZOL500 mgComprimeBoitede 20 


39,95 


39,90 


26,4 


24,90 


NIDAZOL500 mgOvu3eBoitede 10 


29,65 


29,60 


19,6 


18,50 


NIFEGENLP 20 mg Gcluk Boite de 30 


75,00 


75,00 


49,6 


46,90 


NIFLURIL 250mgGeluleBoitede30 


36,70 


34,10 


24,3 


21,20 


NIFLURIL400 mgSuppositoirc Enfants Boite de 8 


22,00 


22,00 


14,5 


13,70 
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NIFLURIL700 mg Supposiioire Adulte Boite de 8 


34,20 


30,20 


22,6 


18,80 


NIFOX 100 mgGeluk Boite de 16 


11,50 


11,50 


7,6 


7,20 


NIFOX 200 mg Gelule Boite de 16 


13,00 


13,00 


S,6 


8,10 


NIFROZTD 200mgGeiuleBaitt de 16 


13,20 


13,20 


V 


8,20 


NIFROZID 4% Suspension buvable Flacon de 90ml 


19,60 


19,60 


13,0 


12,20 


NIFUROXAZIDE PHARMA 100 rng Gelule Boite de 16 


11,50 


11,50 


7,6 


7,20 


NIFUROXAZTDE PHARMA 200 m g Gelule Boite de 16 


13,00 


13,00 


8,6 


8,10 


NIFUROXAZIDE PHARMA 220 mg/ 5 m_l Suspension buvabk Flacon de 90 ml 


19,00 


19,00 


12,6 


11,80 


MIMBEX 2rng/ ml Solution injectable Boite de 5 ampoules de 2,5ml 




218,00 


167,8 


136,20 


NIMBEX 2mg/ ml Soluuon injecrable Boite de 5 ampoules de 5mi 




349,00 


320,7 


231,00 


NIMOTOP 10mg/50ml Solution injectable pour perfusion Flacon de 50rnl 


232,00 


232,00 


153,5 


144,50 


NITRODERM TTS 10 mg Patch transdermique Boite de 10 


99,&0 


99,80 


66,0 


62,40 


NITRODERM TTS 5 mg Patch transdermique Boitc de 10 


84,30 


84,10 


55,75 


52,50 


NITROGLICERINE PH&T 25 mg/5 ml concentre pour solurion iajectable Boite de 50 ampoules 




1 611,00 


1 350,0 


1 350,00 


N ITROGLI C ERIN E PH&T 5 mg/ ml concentre pour solution injectable Boite de 50 ampoules 




662,00 


440,0 


440,00 


NIVAQUTNE lOOmg Cornprime Boite de 20 


12,00 


12,00 


7,9 


7,50 


NOCAND 150 mg Gelule Boite de 1 


14,40 


14,40 


9,5 


9.00 


NOCAND 150 mg Gelule Boite de 4 


50,00 


50,00 


33,1 


31,10 


NOCAND 200 mg Gelule Boite de 7 


98,00 


98,00 


64,8 


61,10 


NOCAND 50 mg Gelule Boite de 7 


35,00 


35,00 


23,1 


21,80 


NOCOL 20 mg Comprime pellicule Boite de 30 


99,00 


99,00 


65,5 


61,90 


NOCOL 20 mg Cornprime pellicule Boite de 60 


19S,00 


198,00 


131,0 


123,70 


NOCOL 40 mg Comprime pellicule Boite de 30 


198,00 


198,00 


131,0 


123,70 


NOCOL 40 mg Comprime pellicule Boite de 60 


396,00 


394,00 


261,9 


261,00 


NO-DEP 50mgComprime Boite de 15 


77,00 


71,00 


50,9 


44,20 


NO-DEP 50mg Comprime Boite de 30 


147,00 


126 s 80 


97,2 


79,00 
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NO-DEP 50mg Compdme Boite de 60 


260,00 


201,00 


172,0 


125,40 


NO-DOL CODEINE 500mg/30mg Comprime Boitcs cfc 20 


28,00 


28,00 


18,5 


17,40 


NO-DOL FEN 200mg Compritne pellkule Boite de 30 


23,50 


23,50 


15,5 


14,60 


NO-DOL FEN 20mg/ ml Suspension oral Flacon de 1 50 ml 


22,50 


22,50 


14,9 


14,00 


NO-DOL FEN 400 mg Comprime pellicule Boite de 30 


30,ĠO 


30,00 


19 5 B 


18,70 


NOFEBRIL 500 mg Comprime Boite de 20 


7,00 


7,00 


4,6 


4,40 


NOFLOXINE 400 mg Comprime Boite de 1 


78,00 


78,00 


51,6 


48,60 


NOLVADEX 20 mg Comprime *nrobe Boire de 30 


239 3 50 


124,30 


158,4 


77,70 


NOMADOL 100mg/2iTiI Soluuon injectable Boite de 5 Àmpoules de 2ml 


37,50 


37,50 


24,8 


23,40 


NOMADOL 50 mg Comprime pellicule Boite de 30 


42,10 


42,10 


27,8 


26,20 


NOMYC 150mgGelukBoitede 1 


25,00 


25,00 


16,5 


15,60 


NOMVC 150 mg Geluie Boite de 2 


42,50 


42,50 


28,1 


26,50 


NOMYC 150 mg Geiule Boitc de 4 


78,00 


78,00 


51,6 


48,60 


NOMYC 50 mg Gelule Boite de 7 


85,00 


85,00 


56,2 


53,00 


NONAN soludon injectable pour perfusion Boite de 25 flacons de 40 ml 


1 204,00 


1094,00 


796,4 


793,00 


NOOTftOPYL lg/5ml Boite de 12 Ampouks 


65,20 


65,20 


43,1 


40,60 


NOOTROPYL 200 mg Solution buvahk Flacon de 125 ml 


93,00 


56 3 10 


61,5 


34,90 


NOOTROPYL S00 mg C^mprime pellicule Boite de 60 


171,40 


154,80 


113,35 


84,00 


NOPOROSE 35 mg comprimes pellkules Boite de 12 


499,40 


497,00 


330,3 


329,00 


NOPOROSE 35 mg comprimes peilicules Boite de 4 


194,60 


194,60 


128,7 


121,20 


N ORADREN ALIN E TARTRATE ÀGUETTÀNT 0,20% solute injectable Boite de 10 ampoules de 4ml 




756,00 


503,0 


503,00 


NORCURON 4 mg Poudre Lyophilisee pour solution injeaabk Boite dc 10 Àmpoules 


132,00 


132,00 


87,3 


82*20 


NORDAZ 1 5 mg Comprime quadrisecable Boite de 30 


29,10 


29,10 


19,2 


18,10 


NORDAZ 7,5 mg Comprime secable Boite de 30 


19,45 


19,40 


12,9 


12,10 


NORDITROPINE NORDILET 5mg/l 5 5ml Solute Injectable Boitedel stylo pre/tempU 


1 700,00 


1 276,00 


1 124,5 


980,00 


NORLEVO 1,5 mg Comprime Boite de 1 


94,00 


94,00 


62,15 


58,60 
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NORMACIDE 150 mg Comprime Boite de 20 


81,50 


81,50 


53,9 


50,80 


NORMACIDE 300 mg Comprime Boiw tte 20 


122,40 


122,40 


81,0 


76,30 


NORMÀCOL LAVEMENT Aduftes 23,66 g/ 1 0,40 g Solution rectak Flacon de 130 ml 


26,50 


26,50 


17,5 


16,50 


NORMACOL LAVEMENT Enfants 10,92 g/ 4,80 g solurion rectale Fkcon de 60 mi 


21,00 


21,00 


13,9 


13,10 


NORMATENS 50 mg Comprime Boite de 30 


26,00 


26,00 


17,2 


16,20 


NORMATENS 100 mg Comprime Boite de 30 


39,50 




26,1 


24,70 


NORMATENS 100 mg Comprirne Boire de 60 


76,50 


76,50 


50,6 


47,80 


NORMET 100 mg Comprime secable Boite de 30 


82,00 


82,00 


54,2 


51,20 


NORMIX 200 rng Cornprime pdliculle Boire de 12 


71,60 


71,60 


47,4 


44,60 


NORMOGASTRYL Comprime effervescent Boite de 1 tube de 20 


12,00 


12,00 


7,9 


7,50 


NOROXINE 400 mg Comprime Boitċ de 10 


133,25 


. 104,70 


88,1 


65,20 


NO-SPA 40mg Compnme Boite de 20 


32,05 


32,00 


21,2 


20,00 


NO-SPA 40mg/2ml Solution injectabk Boite de 5 ampoules de 2 ml 


32,05 


32,00 


21,2 


20,00 


NO-SPA Forte SOmg Ċomprime Bofte de 20 


45,00 


45,00 


29,8 


28,00 


NOVALGINE 1 g Suppositoire Boite dc 5 


9,20 


9,20 


6,1 


5,70 


NOVALGINE 2,5g/5 ml Solurkm injectable Boite de S Ampoules 


30,00 


30,00 


19,8 


18,70 


NOVALGINE 5% Sirop Boite de 1 Flacon de 100 ml 


22,20 


22,20 


14,7 


13 s 80 


NOVALGINE 500 m g Comprim6 pellicule Boite de 20 


13,&0 


13,80 


9,1 


8,60 


NOVEX 30000 UI antiXa/1 ml Solution injectable Boite de 2 seringues pre-remplies 


212,00 


212,00 


140,2 


132,50 


NOVEX 2000UI and Xa/0,2nil Solution injeetable Boite de 6 seringues pre-remplies 


198,00 


192,60 


131,0 


120,30 


NOVEX 2000UlantiXa/0,2ml Solution injectable Boite de 2 seringues pre-remplies 


66,00 


66,00 


43,6 


41,20 


NOVEX 4000 UI antiXa/0,4m] Solution injectable Boite de 2 seringues pre-rempiies 


132,00 


132,00 


87,3 


82,50 


NOVEX 4000 Ul ajitiXa/O^ml Solution injectable Boite de 6 seringues pre-rempiies 


397,00 


347,00 


262,6 


230,00 


NOVEX 6000 UI ajiriXa/0,6ml Soiudon injectable Boite de 2 seringues pre-remplies 


152,00 


152,00 


100,5 


95,00 


NOVEX 6000 UI antiXa/0,6ml Soltition injectable Boite de 6 seringues pre-remplies 


421,00 


419,00 


278,5 


278,00 


NOVEX 8000 UI anriXa/0,Sml Solution injettable Bcjire de 2 seiingues pre-remplies 


170,00 


170,00 


112,4 


106,20 
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NOVO RÀPID Flexpen 100 U/ml Solution Injectable Boire ue 5 stylos pre/remplis de lml 


650,00 


647,00 


430,0 


429,00 


NOVO RAPID Penfill 100 U/ml Solution Injectable Boite de 5 tarttwh^ de 3 m] 


560,00 


517,00 


370,4 


344,00 


NOVOCIJN lg/125 rng Poudre pour suspension buvable en Sachet Boite de 16 


132,00 


132,00 


87,3 


82,20 


NOVOCIJN lg/125 mg Poudre pour suspension buvable en Sachet Boite de 24 


188,00 


188,00 


124,4 


117,10 


NOVOCLIN 250rng/31,25rng Poudre pour suspension buvable en Sachet Boite de 12 


45,90 


45,90 


30,4 


28,60 


NOVOCLIN 500 mg/62,5 mg Poudre pour suspension buvable en Sachet Boite de 12 


88,70 


79,90 


58,7 


49,80 


NOVOMIX 30 Flexpen 100 U/ml Suspension Injeetable Boite de 5 stylos pre/remplis de 3ml 


660,00 


581,00 


436,6 


386,00 


NOVOMIX 30 Penfill 100 U/ml Suspension Injectable Boite de 5 cartouches 3 tnl 


590,00 


530,00 


390,3 


352,00 


NOVONORM 0,5 mg Cornprirne Boite de 30 


108,00 


50,20 


71,4 


31,40 


NOVONORM 0,5 mg Comprime Boite de 90 


224,00 


166,40 


148,2 


104,00 


NOVONORM 1 mgComprime Boitede 30 


110,40 


52,50 


73,0 


32,80 


NOVONORM 1 mg Comprime Boite <k 90 


228,00 


177,50 


150,8 


110,90 


NOVONORM 2 mg Comprime Boite de 30 


115,50 


57,60 


76,4 


36,00 


NOVONORM 2 mg Comprime Boite de 90 


236,00 


210,00 


156,1 


131,00 


NOVOSEVEN 120 KUI Poudre poor preparation Injeetable Flaeon Poudre de 2,4 mg et kit cTinjection 




14 149,00 


14 125,0 


13 852,00 


NOVOSEVEN 240 KUI Poudre pour preparation Injectable Flacon Poucfre de 4,B mg et kit d'injection 




27 870,00 


28 250,0 


27 304,00 


NOVOSEVEN 60 KUI Poudre pour preparation Injeetable Flacon Poudre de 1 5 2 mg et kit d'injecrion 




7 288,00 


7 062,0 


7 040,00 


NOVOSEVEN RT 100 KUI Poudte pouT pfepatation Irtjectable Flacori Poudre de 2mRflacon de solvant de 2,lml 




13 264,00 


13 214,0 


12 984,00 


NOVOSEVEN RT 250 KUI Foudre pour prepararion Injectable Flacon Poudre de 2ml+flacon de solvant de 5,2ml 




27 209,00 


27 569,0 


26 656,00 


NOVOSEVEN RT 50 KUI Poudre pour preparation Ifijecrable Flacon Poudre de 2mH-flacon de solvant de l,lml 




6 846,00 


6 607,0 


6 586,00 


NOVOTER 1% Cremeà usage topique Tube de 30 g 


25,50 


25,50 


16,9 


15,90 


NOVOTER 1 % Crċme à usage tupique Tube dc 60 g 


45,90 


45,90 


30,4 


28,60 


NOZINAN lOOmgComprimepellicule secable Boitede20 


57,30 


57,30 


37 5 9 


35,70 


NOZINAN 25 mg Cumprimc pdlicule secable Boke de 20 


16,20 


16,20 


10,7 


10,10 


NOZINÀN 25 mg/ml Soludon injectable Boite de 5 Ampoules 


24,60 


24,60 


16,3 


15,30 


NOZINAN 4% Solution buvable Boite de 1 Flacon de 30 ml 


38,50 


38,50 


25,5 


24,00 
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NPLATE 250 \ig Poudre pour solution pour injection Boite de fkcon de 5ml 




7 411,00 


7 189,0 


7 166,00 


NPLATE 500 \ig Poudre pour solution pour injection Boitc de flacon de 5ml 




14 395,00 


14 378,0 


14 093,00 


NUPENTIN 300 mg Gelule Boite de 30 


99,20 


99,20 


65,6 


61,80 


NUPENTIN 300 mg Gelule Boite de 60 


188,50 


188,50 


124,7 


117,40 


NUPENTIN 300 mg Gelule Boite de 90 


275,70 


275,00 


182,4 


171,80 


NUPENTJN 400 mg Gelule Boite de 30 


122,00 


122,00 


80,7 


76,00 


NUPENTIN 400 mg Gelule Boite de 60 


231,80 


231,00 


153,3 


144,40 


NUPENTIN 400 mg Gelule Boite de 90 


339,00 


337,00 


224,2 


223,00 


NURABOL 2 mg/5 ml Sirop Fkcon de 125 ml 


9,70 


9,70 


M 


6,00 


NURABOL4mgComprimeBoitede 30 


15,20 


15,20 


10,0 


9,50 


NURABOL 4 mg/5 ml Sirop Flacon de 125 ml 


12,15 


12,10 


s,o 


7,60 


NURAVIT 4 mg Comprime peUicule Boite de 15 


30,70 


30,70 


20,3 


19,10 


NURAVIT 0,08 g/0,012 g/0,012 g/0 5 l g/0,015 g/0,4 g Sirop Flacon oe 125 ml 


21,00 


21,00 


13,9 


13,10 


NURODOL EnfetNour 20mg/ml Suspension buvable Flacon de 200 ml 


19,00 


19,00 


12.6 


11,80 


NURODOL 200 mg Compiime enro-be Bcjitt; de 20 


17,00 


17,00 


11,2 


10,60 


NURODOL 400 mg Comprime pellicuJe Boite de 30 


30,00 


30,00 


19,8 


18,70 


NUVARING 1 1 /7mg/ 2,7mg Anneau pour usage vaginal Boire de [ sachet/1 anneau 


139,00 


m,oo 


91,9 


86,60 


OCET 200mg Comprime enrobe Bolte de 10 


58,90 


58,90 


39,0 


36,70 


OCET 200mg Comprime enrobe Boite de 2 


37,00 


37,00 


24,5 


23,00 


OCET 200mg Comprime enrobe Boite de 20 


108,00 


108,00 


71,4 


67,30 


OCTANATE 100 UI/m3 Poudre et soivant pour Solution injectable Flacon de 10 ml de solvant 




3 828,00 


3 500,0 


3 489,00 


OCTANATE50 Ul/ml Poudre et solvant pour Solution injeccable Flacon dc 10 ml de solvant 




1 875,00 


1 600,0 


1 595,00 


OCTANATE 50 UT/ml Poudre et solvant pour Solution injectable Flacon de 5 ml de solvant 




1 146,00 


850,0 


847,00 


ODIA 1 mg Comprimc Boitc dc 60 


73,00 


73,00 


48,3 


45,60 


ODIA lmg Comprime Boite de 15 


20,00 


20,00 


13,2 


12,50 


ODIA lmg Compnme Boite -de 30 


38,00 


38,00 


25,1 


23,70 
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ODIA 2 mg Comprime Boite tte 30 


55,00 


55,00 


36,4 


34,40 


QDIA 2 mg Cumprime Bdte de 60 


105,00 


105,00 


69,4 


65,60 


ODIA 2mg Comprime Boite tte 15 


30,00 


30,00 


19,8 


18,70 


ODIA 3 mg Comprime Boite de 15 


38,00 


38,00 


25,1 


23,70 


ODIA 3 mg Comprime Boite de 30 


73,00 


73,00 


48,3 


45,60 


ODIA 3 mg Comprime BoTte de 60 


140,00 


140,00 


92,6 


87,50 


ODIA 4 mg Comprime Boite de 15 


49,00 


47,00 


32,4 


29,40 


ODIA 4 mg Comprime Boite de 30 


93,00 


84,00 


61,5 


52,50 


ODIA 4 mg Comprime Boite de 60 


176,00 


156,70 


116,4 


97,90 


ODRIK 0,5 mg Gelule Boite de 28 


65,80 


39,90 


43,5 


25,00 


ODRIK 2 mg Gelule Boite de 28 


131,60 


83,10 


87,0 


51,90 


ODRIK 4 ing Gelule Boite de 28 


215,80 


137^0 


142/7 


85,80 


OEDES 10 mg G&ule Boite de 14 


21,80 


21,80 


14,4 


13,60 


OEDES 10 mg Geluk Boite de 28 


38,40 


38,40 


25,4 


23,90 


OEDES 10 mg Gelule Boite de 56 


67,60 


67,60 


44,7 


42,10 


OEDES 10 mg Gelule Boht de 7 


12,40 


12 3 40 


8,2 


7,70 


OEDES 20 mg Gaule Bota de 7 


42,00 


42,00 


27,S 


26,20 


OEDES 20 mg Gelule Boite de 14 


55,00 


55,00 


36,4 


34,30 


OEDES 20 mg Gelule Boite de 28 


99,00 


99,00 


65,5 


61,70 


OEDES 20 mg Gelule Boite de 56 


140,00 


140,00 


92,6 


87,20 


OEDES 40 mg Lyophilisat pour usage parenteral Boite de 14-1 flacon de 10 ml 


95,00 


95,00 


62,8 


59,20 


OEDES 40 mg Lyophilisat pour usage parenreral Boite de 5+5 flacon de 10 ml 




376,00 


250,0 


249,00 


OESTROGEL Tube de 80 g 


18,50 


18,50 


12,2 


11,50 


OFIKEN lOOmg/Sml Poudre pour suspension buvable Hacon de 100 ml 


152,10 


152,10 


100,6 


94,80 


OFIKEN 100mg/5ml Poudre pour suspension buvable Flacon de 30 ml 


53,70 


53,70 


35,5 


33,50 


OFIKEN 100mg/5ml Poudre pour suspension buvabk Flacon de 60 ml 


93,40 


93,40 


61,8 


58,20 
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OFIKEN 200 nig Comprime pellicule Boite de 16 


170,00 


170,00 


112,4 


105,90 


OFIKEN 200 rng Comprime pellkuic Boite de 8 


102,00 


102,00 


67,5 


63,50 


OFLOCET 1,5 mg/0,5 ml Sokition auricuiaire Boite tte 20 Recipients mvidose 


75,70 


70,60 


50,1 


44,00 


OFLOCET 200 mgComprime pellicule secable Bofte de 10 


208,65 


109,60 


138,0 


68,30 


OFLOCET 200 mg/40 ml Solution injectable Boite 1 Flacon de 40 ml 


286,90 


285,00 


189,8 


189,20 


O FLOXACIN E MYLÀN 200 mg/40ml SoJution pour perfusion Boite de 20 poches 




3 050,00 


2 700,0 


2 691,00 


OFLUREX 200 mg comprime pellicuie Boite 16 


158,10 


158,10 


104,-Ġ 


9S } 50 


OFLUREX 200 mg comprime pellicule Boitc de 8 


86,70 


82,60 


57,3 


51,50 


OFTALAR 0,10%Co%reFkċonde5ml 


45,90 


45,90 


30,4 


28,60 


OFTALMOTRIM Collyrc Flacon de 5 mi 


29,80 


29,80 


19,7 


18,60 


O K A-C ARB OPLATIN 150 mg/15m] Sulution pour perfusion IV Baite de l Flacon de 15 ml 


575,00 


572,00 


380,4 


380,00 


O KA-C A RB OPLATIN 450 mg/45mi Solutkm pour perfusion IV Boite de 1 Flacon de 45 ml 


1 362,00 


1 175,00 


901,0 


900,00 


OKA-D OC ETAXEL 20 mg/5ml Sulution injectabk Boite de 1 Flacon de 5ml 


968,00 


922,00 


640,3 


640,00 


OKA-D OC ETAXEL 80mg/15ml S^lution injectable Boitede 1 Flacon de 1 5ml 


3 856,00 


2 877,00 


2 550,7 


2 550,00 


OKA-ETOPOSIDE 100mg/5ml Sohmon injectable Boire de 1 Flacon de 5 ml 


126,00 


126,00 


83,3 


78,70 


OKA-PACLITAXEL 100 mg/16,7ml Solution pour perfusion IV Boite de 1 Flacon de 20 ml 


1 512,00 


1 271,00 


1 000,2 


1000,00 


OKA-PACLJTAXEL 30 mg/ 5ml SoLution pour perfusion IV Boite <le 1 Elacon de 5 ml 


530,00 


527,00 


350,6 


350,00 


OKA-RUBICIN 10 mg lyophilisar pour Solurion injectable Boite de 1 Fkcon de 15ml 


90,00 


90,00 


59,5 


56,20 


OKA-RUBICIN 50 mg lyophilisat pour Solurion injectable Boite de 1 Flacon de 50ml 


409,00 


407,00 


270,5 


270,00 


O K A-VTNB LASTIN 10 mg / 10 ml Solurion injectable Boite de 1 Flacort de 10 ml 


124,00 


124,00 


82,0 


77,50 


OKA-VINCRISTINE 1 mg / ml Solurion injectable Bone dc 1 Flacoii de 1 ml 


68,00 


68,00 


45,0 


42,50 


OLICLINOMFI, N4-550 E Emulsion et Solution pour perfusion Poche de 2 litres 




541,00 


360,0 


358,00 


OLICLINOMEL N6-900 E Emulsion et Solurion pour perfusion Poche de 2 litres 




586,00 


390,0 


388,00 


OLICLINOMEL N7-100O E Emulsion et Solution pour perfusion Poche de 1 litre 




406,00 


270,0 


269,00 


OLICLINOMEL N7-1 000 E Emulsion et Solution pour perfusion Poche de 2 litres 




616,00 


410,0 


408,00 


OLIGO -ELEMENTS AGUETTANT 431/710 mg / 214,60 mg/ 87,600 / 779,630 mg /1 10,530 mg /1 14,340 mg /10,950 mg /5,910 mg /10,25 mg/ 9,2 mg 
Solution injectable Boire de 1 flacon de lOml 


49,00 


49,00 


32,4 


30,50 
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OLIPLÀT LOO mg Poudre injectable Boite de 1 Placon 


4 900,00 


2 206.00 


3 241,3 


1 859,00 


OLIPLAT 50 mg Poudre injectable Boite de 1 Flacon 


2 400,00 


1203,00 


1 587,6 


929,00 


OLMADIP 10 mg Comprime Boite de 14 


31,20 


31,20 


20,6 


19,50 


QJIMADIP 10 mg Comprime Boite de 28 


54,90 


54,90 


36,3 


34,30 


OLMADIP 5 mg Comprime Boite de 14 


19,00 


19,00 


12,6 


11,90 


OLMADIP 5 mg Comprime Boitc de 28 


33,40 


33,40 


22,1 


20,90 


OLMETEC 10mg Comprime pellicuie Boite de 30 


153,40 


158,40 


104,8 


59,00 


OLMETEC 20mg Comprtme peliicuie Boite de 30 


252,40 


252,00 


167,0 


157,70 


OLMETEC 40tng Comprime peftieule Boite de 30 


256,60 


256,00 


169,7 


160,40 


OLOXINE 200mg Comprime Boite de 20 


99,00 


99,00 


65,5 


61,70 


OLOXTNE 200mg Comprime pelliculċ Buite de 10 


65,00 


65,00 


43,0 


40,50 


OMACOR lOQOmg Capsule malle oblungue Boite de 28 


281,90 


281,00 


186,5 


175,60 


OMEGEN 10 mg Gelule Boite dc 14 


45,00 


45,00 


29,8 


28,00 


OMEGEN 1 mg Gelule Boite de 2S 


60,00 


60,00 


39,7 


37,40 


OMEGEN 10 mg Geluk Boite dc 7 


35 5 00 


35,00 


23,1 


21,80 


OMEGEN 20 mg Gelule Boite de 14 


38,00 


38,00 


25,1 


23,70 


OMEGEN 20 mg Getule Boice de 28 


71,00 


71,00 


47,0 


44,20 


OMEGEN 20 mg Gelule Boite de 7 


26,00 


26,00 


17,2 


16,20 


OMEPRAL 20 mg Gelule Boite de 14 


55,00 


55,00 


36,4 


34,30 


OMEPRAL 20 mg Gelule Boite cie 28 


92,80 


92,80 


Ġi,4 


57,80 


OMEPRAL 20 mg Gelule Boite de 7 


35,20 


35,20 


23,3 


21,90 


OMEPRAZOLE NORMON 40 tng Lyophilisat pour perfusio-n inrraveineuse Boite dc 1 flacon 


48,00 


48,00 


31,7 


29,90 


OMEPRAZOLE NORMON 40 mg Lyophilisat pour perfusio-n intraveineuse Boite de 50 flacons 




1 554,00 


1 270,0 


1 266,00 


OMIZ 20 mg Microgranules Gastraresistant en Gelule BOITE DE 14 


42,00 


42,00 


27,8 


26,20 


OMIZ 1 mg Gelufe Boite de 7 


12,40 


12,40 


8,2 


7,70 


OMIZ 10 mgGeluk Boite de 14 


23,60 


23,60 


15,6 


14,70 
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OMIZ 1 mg Gelule Boite de 28 


45,10 


45,10 


29,8 


28,10 


QMIZ20mgGe]uleBoitede 7 


22,50 


22,50 


14,9 


14,00 


OMTZ 20 mg Gelule Boite de 28 


81,40 


81,40 


53,8 


50,70 


OMNIPAQUE 300 mg I/ml Soluuon injectable Hacon de 100 mJ 


374 5 00 


372,00 


247,4 


246,00 


OMNIPAQUE 300mgI/mlSoiuuoainjectable Flacon de 50 ml 


187,00 


187,00 


123/7 


116,50 


OMMIPAQUE 350mgl/ml5oluuoninjectable Flacon de 100 ml 


430,00 


428,00 


284,4 


283,00 


OMNIPAQUE 350 mg I/mi Solution injectable Flacon de 50 ml 


215,00 


215,00 


142,2 


134,00 


ONDANSETRON AGUETTANT 2mg/ml Solution Injectable Boite de 10 ampoules de 2ml 




326,00 


216,8 


216,00 


ONDANSETRON AGUETTANT 2mg/ml Solution Injectakle Boite de 10 ampoules de 4ml 




522,00 


347,3 


346,00 


ONDANSETRON GT 8 mg/4ml Solution Injectable Boite de 1 ampoule de 4 ml 


94,00 


94,00 


62,2 


58,60 


ONDANSETRON GT 8 mg/4ml Solution Injectable Boite de 5 ampouks de 4 ml 


608,00 


605,00 


402,2 


400,00 


ONDANSETRON MYLÀN 4mg/2ml Solution injectable (TV) Boite de 5 Ampoules de 2ml 


251,90 


251,00 


166,6 


156,90 


ONDANSETRON MYLAN 8mg/4ml Solwtion injcctabk (IV) Boite dc 5 Ampouks de 4ml 


441,10 


439,00 


291,8 


290,00 


ONGECIN 1000 mg Poadre pour solution Poudte pi>ur Flacon de 50 ml 


1 045,00 


971,00 


691,3 


691,00 


ONGECIN 200 mg Poudre pour soiution pour pcrfusion Poudre en Flacon de 10 ml 


257,90 


257,00 


170,6 


161 f 20 


ONIFINE l % Cteme detmique Tube de 3 5g 


34,00 


34,00 


22,5 


21,20 


ONIEINE 1% Cteme dctmique Tube de 30g 


58,00 


58,00 


38,4 


36,10 


ONIFINE 1% Solution puur pulverisatio-n curaiiee Flacon de 30 ml 


56,00 


56,00 


37,0 


34,90 


ONIFINE 250mg Comprime Boite de 14 


132,00 


132,00 


87,3 


82,20 


ONIFINE 250mg Comprime Boite de 28 


237,00 


237,00 


156,8 


147,70 


ONSET 8 mg Comptime Bofre de 10 


324,90 


323,00 


214,9 


214,00 


ONSET 8mg/4ml Soluàon injectable en ampoule 1 Àmpoule de 4ml 


90,50 


90,50 


59,9 


56,40 


OPATANOL lMG/mi Collyre Flacon de 5 ml 


90,70 


90,70 


60,0 


56,50 


OPTICILLINE 1 g Poudre pour prcpararion Injectable Botte de 6 flacons- +6 solvants ; Alcool beozylique 3% 


86,60 


86,60 


57,3 


54,00 


OPTICILUNE 1 g Poudre pout pteparation Injectable Flacon + l solvant : Alcool benzylique 3% 


18,00 


18,00 


11,9 


11,20 


OPTICILLINE 500 mg Gelule Boitc de 12 


47,30 


47,30 


31,3 


29,50 
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OPTICILLTNE 500 mg Gelule Boire de 24 


83,40 


83,40 


55,2 


52,00 


OPTICILLTNE 500 mg Poudre pour preparation Injectable Boire de 1 flatorj + 1 solvant ; Àlcool benzylique 3% 


11,10 


11,10 


7,3 


6,90 


OPTICRON 2% Collyre Boite de 1 Flacon de 10 ml 


104,30 


60,10 


69,0 


37,40 


OPTIPRED lVo COLLYRE Flacon de 5ml 


23,40 


23,40 


15,5 


14,60 


ORACILLINE IMUI Compcme Boite de 12 


40,30 


4030 


26,6 


25,10 


ORADEXON 0,5mg Comprime Boite de 20 


14,30 


14,30 


9,4 


8,90 


ORADEXON 5 mg/ml Solution Injectable Boite de I Ampoule de 1 ml 


13,30 


13,30 


8,8 


8,30 


ORADEXON Elixir O^OSmg/ml Sirop F/100m3 


16,30 


16,30 


10,8 


10,20 


ORAGIN 750000 UI/125 mgComprime boitede 30 


77,00 


77,00 


50,9 


48,00 


ORAPRED 5 mg Comprime effervescent Boite de 60 


3 8 5 O0 


38,00 


25,1 


23,70 


ORAPRED 20 mg Comprimċ cffervesccnt Brite de 30 


65,00 


65,00 


43,0 


40,60 


ORAPRED 5 mg Comprime effervescent Boite de 30 


20,00 


20,00 


13,2 


12,50 


ORELOX 100mg Comprime pellkule Boire de 10 


119,00 


115,30 


78,7 


71,90 


ORELOX ENFÀKT ET NOURRISSONS 40mg/5ml Suspension buvable Flacon de 100 ml 


119 5 


107,20 


7S,7 


66,80 


ORELOX ENFANT ET NOURRISSONS 40mg/5ml Suspeosion buvable Flacon de 50 ml 


81,00 


81,00 


53,6 


50,50 


OREX SOOmg Gelule Boite de 12 


63,25 


63,20 


41,8 


39,40 


OREX 125 rng/5 ml Granules pour Suspension buvable Flacon de 60 ml 


24,05 


24,00 


15,9 


15,00 


OREX 250 mg/ 5 ml Granules pour Suspension buvable Flacon de 60ml 


37,75 


37,70 


24,95 


23,50 


O RG AL U TRAN 0,25 mg/0,5ml Solution Injectable Boite de 1 seringue 


512,60 


510,00 


339,1 


338,00 


O RGALUTRAN 0,25 mg/O^Sml Solution Injectable Balte de 5 seringues 


2 343,30 


1 826,00 


1 550,1 


1 545,00 


OROKEN 200 mg Comprime pellicule Boite de 8 


175,40 


143,60 


116,0 


89>5Q 


OROKEN Enfants lOOmg /5ml Poudre pour Suspcnsion buvabk Flacon de 40 mJ 


119,30 


119,30 


78,9 


74,30 


OROKEN Enfants 40mg /5ml Poudre poui Suspension buvable Flacon de 40 ml 


70,60 


70,60 


46,7 


44,00 


OROTREX 10 mg Capsuk molk Boite de 10 


66,00 


66,00 


43,6 


41,10 


OROTREX 10 mg Capsuk molle Boite de 30 


188,00 


188,00 


124,4 


117,10 


OROTREX 10 mg Capsule molle Boite de 60 


355,00 


353,00 


234,8 


234,00 
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OROTREX 20 mg Capsule mollc Buite de 1 


114,00 


114,00 


75,4 


71,00 


OROTREX 20 mg Capsule molJe Boite de 30 


340,00 


338,00 


224,9 


224,00 


OROTREX 20 mg Capsule molle Boite de 60 


645,00 


605,00 


426,7 


400,00 


OSCILLOCOCCINUM 1 Globules 6 Doses 


71,50 


71,50 


47,3 


44,50 


OSMOLAX 66 g Solution buvable Flacon de 200 ml 


36,00 


36,00 


23,8 


22,40 


OSMOSINE lg/5ml Suspension Flacon 260 ml 


34,00 


34,00 


22,5 


21,20 


OSMOTAN G 5% SOTHEMA 50 g/4 g/2 g Solution pour perfusion Poche lOOOml 


27,90 


27,90 


18,4 


17,40 


OSPAMOX 250 mg GramJes pour Suspension buvabk Flacon de 60 ml 


26,00 


26,00 


17,2 


16,20 


OSPAMOX 125 mg Granuks pour Suspensioo buvable Flacon de 60 rnl 


19,45 


15,30 


12,85 


9,50 


OSPAMOX 500 mg Comprime dispersible Boite de 12 


48,00 


34,60 


31,75 


21,50 


OSPAMOX 1 g Comprime dispersibk Boite de 16 


82,50 


78,40 


54,55 


48,80 


OSPEN 1 M UI Comprime peilicules secable Bolte de 12 


34,00 


34,00 


22,5 


21,20 


OTIPAX 0,04 Solurion auriculaiie Boite de 1 FJacorj dc 20 ml 


20,20 


20,20 


13,4 


12,60 


OTOFÀ 2 millions UI Solurion auricuiaire Flacon de 10 ml 


28,50 


28,50 


18,8 


17,80 


OTRIVINE 0,05% Gourtes nasaks Fiacon de 10 tnl 


26,75 


16,70 


11,05 


10,40 


OTRJVINE 0,10% Nebuliseur Falcon de 10 ml 


19,35 


19,30 


12,8 


12,10 


OVESTIN 0,5 mg Ovule intra-vaginale Boite de 1 5 


105,50 


87,90 


69,8 


54 4 70 


OVESTIN lmg Comprime Boite 30 


81,80 


73,30 


54,1 


45,70 


OVITRELLE 250 pg/0,5 ml Solution injectable Boite de 1 seringue pre rernplie 


214,70 


214,00 


142,0 


133,80 


OXAHPLATINE COOPER lOOmg Poudre pour solurion pour perfusion IV Flacon de 50ml 




1092,00 


816,0 


816,00 


OXALIPLATINE COOPER 50mg Poudre pour solution pour perfusion IV Flacon de 20ml 




722,00 


480,0 


480,00 


OXALIPLATINE HOSPIRA 100mg/20 ml solution pour perfusion flacon de 20 ml 


1 235,00 


1 093,00 


816,9 


816,00 


OXALIPLÀTINE HOSPIRA 200mg/4t) ml solution pour perfusion flacon de 40 ml 


2 181,00 


1 701,00 


1 442,7 


1442,00 


OXALIPLÀTINE HOSPIRA 50mg/10m] soJuOM pt>ur pcrfusion flaconde 10 ml 


727,00 


723,00 


480,9 


480,00 


OXALIPLATINE MYLAN 5 mg/ rnl Poudre pour perfusion Flacon de 100 mg 


2 857,00 


2 206,00 


1 889,9 


1 859,00 


OX AOPLÀTIN E MYLAN 5 mg/ml Poudre pour perfusion Flacon de 50 mg 


1 504,00 


1203,00 


994,9 


929,00 
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OXALIPLATINE WIN 5rng/ml poudre pour solution poitf perfusion flacon de 36 ml 




1 049,00 


771,9 


771,00 


OXALIPLATINE WIN 5 mg/ml poudre pour solution pour perfusion flacon dt 50 ml 




1 468,00 


1 534,5 


1 203,00 


OXALISIN 5mg/ml Concentre pour soluticin pour perfusion Boite d'un 1 flacon de lOml 


1 228,00 


1 089,00 


812,3 


812,00 


OXALISIN 5mg/ml Concenrre pour solution pour perfusion Boite d'un 1 flacon de 20nil 


2 435,00 


1864,00 


1 61 0,7 


1 610,00 


OXTDEN 20 mg Gelule Boite de 10 


49,50 


39,80 


32,7 


24,80 


OXIDEN 20 mgsuppositoireBoitt cfc 10 


51,40 


51,40 


34,0 


32,00 


OXIFLOR 200 mg Comprime Boite de 10 


65,00 


65,00 


43,0 


4G,50 


OXIFLOR 200 mg Comprime Boite de 20 


112,00 


112,00 


74,1 


69,80 


OXISTAT l%CrċmċTubede 30g 


30,60 


30,60 


20,2 


19,10 


OXISTAT l%LotionFlacondc30rnl 


35,70 


35,70 


23,6 


22,20 


OXISTAT 1% Crerne Tube de 1 5g 


18,90 


18,90 


12,5 


11,80 


OXONE lg/lOml IV Poudre er soJvanc pour solurion injectable Flacon de20ml + ampoule de iOml d'EPPI 


85,00 


85,00 


56,2 


53,00 


QXONE lg/5ml Poudre er solvant pour soluuon injectable Flicon de20 ml + ampoule de 5ml de liducaine 1% 


85,00 


85,00 


56,2 


53,00 


OXONE 500mg/5ml TV Poudre et solvant pour solution injectable Flacon de20 mi + ampoule de 5ml d'EPPI 


52,00 


52,00 


34,4 


32,40 


OXONE 500mg/5ml Poudre er solvant pour solution injectable Flacon de 20 ml + ampoule de 5ml de lidocaine 1% 


52,00 


52,00 


34,4 


32,40 


OXYBUT 5 mg Comprime secable Boite de Ġ0 


51,00 


51,00 


33,7 


31,80 


OXYGENOR 20mg Comprime Boite de ĠO 


45,00 


45,00 


29,8 


28,10 


PACLITAXEL COOPER 100mg/16,7ml Solutiofl pour perfusion Bolte de 1 


1 2Ġ9,&0 


1 115,00 


840,0 


839,00 


PACLITAXEL COOPER 30mg/5ml Solution pour perfus-ion Boite de 


455,00 


452,00 


301,0 


300,00 


PACLITAXEL MYLAN PH ARMA 1 OOrng/ 16,7ml Solution à diluer pour perfusion 


827,00 


825,00 


547,1 


547,00 


PACLITAXEL MYLANPHARMA 300mg/50ml Solurion à diluer pour perfusion 


1 984,00 


1 574,00 


1 312,4 


1 312,00 


PACLITAXEL MYLANPHARMA 30mg/5ml Solutiou à dikier pour perfusion 


432,00 


430,00 


285,8 


285,00 


PACLITAXEL PHARMACHEMIE 6mg/ml Concentre pour solution perfusion Flacon de 100mg/16,7m] 


827,00 


823,00 


547,1 


547,00 


PACLITAXHL PHARMACHEMI E 6mg/mJ Concentre pour solurion perfusion Flacon de 150mg/25ml 


1 620,00 


1341,00 


1 071,6 


1 071,00 


PACTJTAXEL PHARMACHEMTE 6mg/ml Concenrre pour solution perfusion Flacon de 300mg/50ml 


2 754,00 


2 069,00 


1 821,8 


1 821,00 


PACLITAXEL PH ARMAC HEMIE 6mg/ml Concentre pour solurion perfusion Flacon de 30rn/5ml 


432,00 


430,00 


285,8 


285,00 



JlUllI __U iTl V U-l V tllllClll 


Prix Pubtic Maroc 

en uirnanri avant 
rċvision 


Prix Public de 
Vente cn Diihaiti 
apreB reviHloiL 


Prix Hdpital en 
LJirham avant 
rċvision 


Prix Hflpital en 
DLTfiam aprce 

rċvision 




jà>4_J) j&a- 

Ajl>1 jm!\ djb 


Jtj^jJJU 


<j__lt J— — t 

j_! 


tj-ili-l) j____t 
j» n ;_, L -"— ħ ; 


PANADOL 125 mg Supposiroire Boite de 10 


10,05 


10,00 


6,6 


6,30 


PANADOL 250 mg Suppositoire Boitc de 10 


10,65 


10,60 


7,0 


6,60 


PANADOL 500 mg Comprime pellicule Bofre de 20 


14,50 


14,50 


9,6 


9,00 


PANADOL 500 mg Suppositoire Boite de 10 


10,85 


10.80 


7,2 


6,80 


PANÀDOL EXTRÀ 500mg//Ġ5mg Cornprimċ peUkuJe secable Boite de 20 


20,00 


20 a 00 


13,2 


12,50 


PANALGIC 500 mg/50 mg Comprime Boite de 16 


15,00 


15,00 


9,9 


9,30 


PANALGIC 500mg/50mgComprime Effervescent Tube de 16 


17,40 


17,40 


11,5 


10,80 


PANOXYL 10% Gel pour appiicauon locale Tube de 40g 


40,20 


40,20 


26,6 


25,00 


PANOXYL 5% Gel pour applicarion locale Tube de 40g 


40,20 


40.20 


26,6 


25,00 


PANSORAL 8 J 7g/0 1 01gGeibuccal Boite de 1 Tube de 15 g 


23,00 


23,00 


15,2 


14,30 


PARA SPECIAL POUX 1,80 g/7,20g Solution Flaccon de 


74,70 


74 s 70 


49,4 


46,50 


PARACETAL 500 mg Comprime Boitc de 20 


11,70 


11,70 


7,7 


7,30 


PARANTAL 1 g Comprime effermcent Boite de 8 


15,00 


15,00 


9,9 


9,30 


PARANTAL 1 g Suppositoire Boite de 10 


14,40 


14,40 


9,5 


9,00 


PARANTAL 100 mg Suppositoire Byite de 10 


8,00 


8,00 


5,3 


5,00 


PARANTAL 125 mg Suppositoire Boite de 1 


11,10 


11,10 


7,3 


6,90 


PARANTAL 150 mg Sachet Boitedelà 


15,80 


15,80 


10,4 


9,80 


PARANTAL 150 mg Suppositoire Boite de 10 


9,00 


9,00 


5,9 


5,60 


PARANTAL 2,40% Suspension buvable Flacou de 60 ml 


15,30 


15,30 


10,1 


9,50 


P-ARANTAL 250 mg Supposkoire Boite de 1 


12,40 


12,40 


8,2 


7,70 


PARANTAL 3% Solution buvable Flacon de 90 ml 


17,50 


17,50 


11,6 


10,90 


PARANTAL 300 mg Granules en Sachet Boite de 12 


12,40 


12,40 


8,2 


7,70 


PARANTAL 300 mg Granules en Sachet Boite de 16 


16,50 


16,50 


10,9 


10,30 


PARANTAL 300 mg Suppositoirc Boite de 1 


12,50 


12,50 


8,3 


7,80 


PARANTAL 500 mg Comprime Boite de 20 


10,10 


10,10 


6,7 


6,30 


PARANTAI-SOOmgComprime effervescent BoitedelO 


10,50 


10,50 


6,9 


6,50 
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FARANTAL 500 mg Comprime effervescem Boite de 20 


18,70 


18,70 


12,4 


11,60 


PARANTAL 500 mg Sachcc Boitc de 16 


20,50 


20,50 


13,6 


12,80 


PARANTAL 650 mg Suppositoire Brjite de 10 


17,70 


17,70 


11,7 


11,00 


PARANTAL 80 mg Sachet Boite de 1 6 


15,20 


15,20 


10,0 


9,50 


PARANTAL C 1000 0,5 g / 1 g Cornprime effervescent Boite de 10 


19,60 


19,60 


13,0 


12,20 


PARASPHAN 0,135 g/ 0,265 g/ 0,040 g Comprime effervescent Boite de 10 


17,30 


17,30 


H,4 


10,80 


PARASPHAN 0,135 g/ 0,265 g/ 0,040 g Comptlme effervescent Btute de 20 


30,90 


30 s 90 


20,4 


19,20 


PARFENAC 5 POUR CENT Crerne Tube de 30 g 


19,45 


19,40 


12,9 


12,10 


PARGIN 1 g Creme dermique TUBE DE 30g 


30,10 


30,10 


19,9 


18,70 


PARGIN 150 mg Ovule Gynec»togiipe BOITE DE 3 


46,70 


46 3 70 


30,9 


29,10 


PARGINE 5 g solution BuvahJe Brite de 20 Ampoules de 10 rnJ 


112,00 


112,00 


74,1 


69,SO 


PARLODEL 2,870 mg Comprime Boite de 30 


157,10 


125,20 


103,9 


78,00 


PARODAL 500 mg Comprirne BGITE DE 20 


10,20 


10,20 


6,7 


6,40 


PARODAL 500mgComprimeBOrTEDE30 


14,60 


14,60 


9,6 


9,10 


PAROXETINE GT 20 mg Comprime pellicule Fkcon de 10 


63,00 


63,00 


41,7 


39,20 


PAROXETINE GT 20 mg Comprime pellicule Fkeon de 20 


120,00 


119,50 


79,4 


74,50 


PAROXETINE GT 20 mg Comprime pellicuie Flacun de 30 


171,00 


157,70 


113,1 


98,30 


PAROXETTNE WTN 20 mg Compnme peHic_l_ Secable Boite de 15 


75,00 


75,00 


49,6 


46,70 


PAROXETTNE WTN 20 mg Comprime pelliculċ Secable Boite de 30 


132,00 


132,00 


87,3 


82,20 


PAVULON 4 mg/2 m Solution Injeemble 1 IV Boite de 10 ampoules 


224,90 


224,00 


148,8 


140,10 


PAXEI. 30mg/5ml Solunon injectable Flacon 5 ml 


1 450,00 


619,00 


959,2 


411,00 


PAXIL CR 12,5 mg Comprime pcMicule Boite de 10 


80,00 


80,00 


52,9 


49,80 


PAXIL CR 12,5 mg Comprime pellicule Boite de 30 


241,00 


241,00 


159,4 


150,20 


PAXIL CR 25 mg Comprime pellicule Baite de 1 


107,00 


107,00 


70,8 


66,70 


PAXIL CR 25 mg Comprime pellieule Boite de 30 


320,00 


318,00 


211,7 


211,00 


PECTRYL 0,06 g / 6 g Sirop Flacon de 150 mj 


22,70 


22,70 


15,0 


14,10 
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PECTRYL 0,1 g / 1 g Sirap Flacon de 250 ml 


34,70 


34,70 


22,9 


21,60 


PEDOVr^X 75 mg Comprijne pellicule Boite dt 1 


97,10 


97,10 


64,2 


60,70 


PEDOVEX 75 mg Comprirae pellicule Bota de 30 


255,80 


255,00 


169,2 


159,90 


PEGASYS 135 ^ig/ml Saluuon injettable Boite de 1 seringue pie-r-emplie 




2 231,00 


2 049 5 7 


1 885,00 


PEGASYS 1 80 (jg/ ml Solution injectable Boite de 1 seringue pre-remplie 




2 577,00 


2 682,2 


2 241,00 


PELOXIL 2% Lotion Flacon de 60 ml 


282,30 


185,00 


186,7 


115,30 


PENAMOX 1 g Injectable Boire de 1 


18,50 


15,10 


12,2 


9,40 


PENAMOX 1 gComprimedispersibleBoite de 12 


93,35 


58,80 


61,7 


36,60 


PENAMOX 1 g Comprime dispersible Buite de 24 


169,30 


111,20 


112,0 


69,30 


PENAMOX 125 mg Poudre pour suspension buvable Hacon de 100 rnl 


34,15 


25,40 


22,6 


15,80 


PENAMOX 125 mg Poudrc pour suspension buvable Ħacon de 60 ml 


21,95 


15,30 


14,5 


9,50 


PENAMOX 250 mg Comprime dispersible Boite de 12 


36 5 20 


36,20 


23,9 


22,50 


PENAMOX 250 mg Comprime dispersible Boite de 24 


58,65 


58,60 


38,8 


36,50 


PENAMOX. 250 mg Poudre pour suspension buvable Flacon de 100 rnl 


49,45 


45,00 


32,7 


28,00 


PENAMOX 250 mg Poudre pour suspension buvable placon de 60 ml 


31,60 


28,90 


20,9 


18,00 


PENAMOX 500 mg Comprime dispersible Boite de 12 


56 5 60 


34,€0 


37,4 


21,50 


PENAMOX 500 mg Comprime dispersible Boite de 24 


97,40 


65,40 


64,4 


40,80 


PENAMOX 500 fflg Gelule Bolte de 1 2 


52,55 


52,50 


34 5 8 


32,70 


PENAMOX 500 mg Gelule Boite de 24 


92,80 


92,80 


61,4 


57,80 


PENAMOX 500 rng Injectable Boite de 1 


11,50 


11,50 


7,6 


7,20 


PENAMOX 500 mg Poudre pour susp^nsion buvable Flacon de 100 ml 


78,05 


65,00 


51,6 


40,50 


PENÀMOX 500 mg Poudre poar suspension buvabk Flacon de 60 ml 


50,00 


38,90 


33,1 


24,30 


PENICILLTNE G GALENICA 1 M UI Injeetable 1 Flacon 


7,65 


7,60 


5,1 


4,80 


PENICILLINE G SODIQUE PHARMA 1 MUI Puudre pour solution injectabJe Flacon de poudrc et 1 arnpoule de solvant 


7,65 


7,60 


5,1 


4,80 


PENICILLINE G SODIQUE PHARJMA 5 5 MUI Poudre pour solution injectable Flacon de poudre et 1 ampoule de solvant 


37,75 


37,70 


25,0 


23,50 


PENICILLINE V PHARMA 400000 UI Poudre pour suspension buvable Flacon de 100 ml 


19,40 


19,40 


12,8 


12,10 
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PEKISTAPH 1 25 mg/5 ml Poudre pour sdutkjn buvable Flacon de 100 ml 


26,65 


26,60 


17.6 


16,60 


PENISTAPH 1 25 mg/5 ml Poudre pour suspensioii buvable Flacon 60 mj 


18,S5 


is,so 


12,5 


11,70 


PENISTÀPH 250 mg/5 ml Poudre pour solutian buvaole Pkcon de 100 ml 


54,15 


54,10 


35,8 


33,70 


PENISTÀPH 250 mg/5 ml Poudre pour suspension buvable Flaeon de 60 ml 


36,30 


36,30 


24,0 


22,60 


PEN ISTAPH S00 mg gelnle Boite de 12 


47,85 


47,80 


31,6 


29,80 


PENISTAPH 500 mggeluk Boite de 16 


71,40 


71,40 


47,2 


44,50 


PENISTAPH 500 mggeMe Boite de 24 




89,90 


59,5 


56,00 


PENITARD 0,6 MUI (IM) Poudre pour solution injectable Flacon de poudre et 1 ampoule de solvant 


8,85 


8,80 


5,8 


5,50 


PENITARD 1,2 M.UI (LM) Poudre puur solution injectable Flacon de poudre et 1 ampoule de solvant 


10,70 


10,70 


7,1 


6,70 


PENTASA lg Supposiioire Boite de 15 


410,00 


337,00 


271,2 


223,00 


PENTASA lg/lOOml Suspcnsion rectale 5 Flacons de lOOrnl 


285,00 


256,00 


188,5 


1S9 S S0 


PENTASA 500 mg Cornprirne BoitedelOO 


590,00 


587,00 


390 5 3 


389,00 


PENTÀXLM 1 Dose Solution injectable Boite d'une seringue d'uDe dose 


298,00 


296,00 


197,1 


196,50 


PEP-RANI 50 mg/2 ml Solution injectable en ampoulcs Boite de 5 ampoules de 2 ml 


55,00 


55,00 


36,4 


34,30 


PERC UTALGIN E 0,05/2,0/10,0% gel Tubede30g 


16,40 


16,40 


10,8 


10,20 


PERDEX LP l,5mg Comprime pellicule Boite de 30 


30,80 


30,80 


20,4 


19,20 


PERFALGAN ADTJLTE 10 rng/ml Solution pour perfusion Boite de 12 Flacons de 100 ml 




361,00 


314,0 


239,00 


PERFÀLGÀN NOURRISSON ET ENFANT 10 mg/rn) Solution pour perfusion Boite de 1 2 Flacons de 50 ml 




278,00 


176,0 


173,50 


PERIACTINE 4 mg Comprime Boitede30 


23,70 


17,30 


15,7 


10,80 


PERIANEST 0,25% Solution Injectable Flacon 20 ml 


42,00 


42,00 


27,8 


26,20 


PERIANEST 0,50% Solution Injectable Flacon 20 rnl 


53,30 


53,30 


3.5,2 


33,20 


PERIDYS 1 mg/ml Suapension buvable Boite dti 1 Flacon de 200 ml 


37,10 


37,10 


24,5 


23,10 


PERIDYS 1 mg Comprime Boite de 20 


32,85 


32,80 


21,7 


20,50 


PERINDOPRIL PHARMA 5 4mg Comprime Boite de 30 


99,70 


99,70 


65,9 


62,30 


PERINDOPRIL PHÀRMÀ 5 Smg Comprime Boite de 30 


129,40 


129,40 


85,6 


80,90 


PERMIXON 1 60 mg Gelule Boite de 30 


153,30 


153,30 


101,4 


95,50 
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PERNABOL 0,04 g Sirop Flacon de 125 ml 


13,55 


13,50 


9,0 


8,40 


PERNABOL 4 mg Comprime Boite de 30 


16,80 


16,80 


11,1 


10,50 


PERNABOL 5mg Comprime Boite de 90 


43,60 


43,60 


28,8 


27,20 


PERSANTTNE 75 mg Comprime enrobe Boite de 30 


31,50 


31,50 


20,8 


19,70 


PERVITAL ComprimeBoitede20 


43,85 


43,80 


29,0 


27,30 


PERVITAL Sirop Fiacon de 125 ml 


24,75 


24,70 


16,4 


15,40 


PEVAGrNE 150mgOvuleGyaecoJogiqueBokede 3 


51,50 


51,S0 


34,1 


32,10 


PEVAGINE 1% Creme dermique A 1% Tube de 30g 


33,15 


33,10 


21,9 


20,60 


PEVARYL 0,01 Creme Boite de 1 Tubc de 30 g 


50,95 


50,90 


33,7 


31,70 


PEVARYL 0,01 Emulsion dermique Boite dc 1 Flacon de 30 ml 


57,95 


57,90 


38,3 


36,10 


PEVARYL 0,01 Solution Boite de 1 Flacon pulverisateur de 30 g 


70,90 


66^0 


46,9 




41,30 


PHAEVA 1 Comprime enrobe Boite de 21 


75,40 


75,40 


49,9 


47,00 


PHARMACRISTINE lmg/lml Solutbn injectable IV Boite unitaire 


55,90 


55,90 


37,0 


34,90 


PHARMADIPINE 10 mg Capsule Boite de 30 


Ġ3.95 


35,90 


42,3 


22,40 


PHARMADIPINE 1 mg Capsulc Boite de 50 


100,25 


59,80 


66,3 


37,40 


PHARMADIPINE 20 mg Capsule Boite de 25 


105,25 


63,50 


69,6 


39,70 


PHARMAFLAM 100 mg Supposituire Bofte de 10 


37,80 


37,80 


25,0 


23,50 


PI IARMAFLAM 50 mg Comprime Boite de 30 


52,35 


52,30 


34,6 


32,60 


PHARMAFLAM 75 mg InjecUble Boite de 6 ampoules (IM) 


46,40 


46,40 


30,7 


28,90 


PHARMAFLAM RETARD 1 00 rng Comprime Boite de 20 


61,85 


61,80 


40,9 


38,50 


PHARMAFLAM RETARD 1 00 mg Comprime Boite de 1 


51,20 


51,20 


33,9 


31,90 


PIIARMATEX 18,9 mg Capsuk molle vaginale Bolte de 6 


30,00 


30,00 


19,8 


18,70 


PIIARMATEX 18,9 mg Ovule Boite de 10 


44,20 


44,20 


29,2 


27,50 


PHARMAURACIL 250mg/10ml Solution injectable IV Boite unitairc 


16,60 


16,60 


11,0 


10,40 


PHENERGAN 2% Cthm G Tube de 30 g 


10,80 


10,80 


7,1 


6,70 


PHENERGAN 25 rng Dragee Boite de 20 


10,60 


10,60 


7,0 


6,60 
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PHENERGAN 0,10% Siiop Flacon de 125 ml 


13,25 


13,20 


8,8 


8,30 


PHENOCK J TNE 1 000 000 UI Comprime Boite de 24 


58,55 


58,50 


38,7 


36,50 


PHENOCILLINE 1 000 000 Ul Comprime Boite de 12 


32,90 


32,90 


21,75 


20,50 


PHOSFHALUGEL 12,38 g poudre poui suspension orale en sachet Boite de 20 


34,55 


34,50 


22,8 


21,50 


PHOSPHATE DE DEXAMETHASONE MYLAN 20mg/5ml Solution injectable Boite de 10 flacons 




272,00 


170,0 


170,00 


PHOSPHATE DE DEXAMETHASONE MYEAN 20mg/5ml Solutian injectable Boite de 5 flacons 


127,00 


127,00 


84,0 


79,40 


PHOSPHATE DE DEXAMETHASONE MVLAN 4 mg/lml Solution injectable Boite de 20 flaċons 




182 a 40 


114,0 


114,00 


PHOSPHATE DE DEXAMETHA SON E MYLAN 4 mg/lml Soludon injectable Boite de 5 flacons 


43,00 


43,00 


28,4 


26,90 


PHYSIOMYCINE 300 mg Geluk Boite de 16 


64,70 


64 s 70 


42,8 


40,30 


PIASCLEDTNE 300 mg Gelule Boite de 1 5 


96,40 


% s 40 


63,75 


60,10 


PILO 2% Collyre Flacon de 10 ml 


29,90 


29,90 


19,8 


18,60 


PIMLO 10 mg Comprime Boite de 56 


104,00 


104,00 


68,8 


65,00 


PIMLO 10 mg Comprime Boite de 14 


33,60 


33,60 


22,2 


21,00 


PIMLO 1 mg Comprime Boite de 28 


59,10 


59,10 


39,1 


36,90 


PIMLO 5 mg Comptime Boite de 14 


26,00 


26,00 


17,2 


16,20 


PIMLO S mg Comprime Boite de 2S 


49,00 


49,00 


32,4 


30,60 


PIPERACILLINE MYLAN 1 g Poudre soJutbn injectable(L\l-IV) Boite de 1 flacons 




722,00 


480,0 


478,00 


PIPERACILLINE MYLAN 2 g Poudre solution injemble(IM-IV) Boite de 1 fkcons 




1 151,00 


855,0 


852,00 


P IPERACI LLIN E MYLAN 4 g Poudre solution injectable (IM-IV) Boite de 10 flacons 




1566,00 


1 500,0 


1 277,00 


PIPORTIL 0,04 Solution buvable Boite de 1 Flacon de 10 ml 


340,00 


338,00 


224,9 


224.00 


PIPORTIL L4 100mg/4 ml Solution injectable Boite de 1 Arnpouk de 4 ml 


155,30 


155,30 


102,7 




PJPORTILL4 25 rng/ml Solution injectabte Boite de 3 Ampoules 


162,50 


162,50 


107,5 


101,20 


PIROCAM SOTHEMA 20 mg Comprime disperslble Boite de 10 


42,00 


41,70 


27,8 


26,00 


PJROCAM SOTHEMA 20 mg Suppositoiie Boite de 10 


31,50 


31,50 


20,8 


19,60 


PJROCAM SOTHEMA 20 mg/ml Solution injectable Boite de 2 Ampouk de 


22,00 


22,00 


14,5 


13,70 


PJROCAM SOTHEMA 20 mg/ml Solution injectabie Boite de 6 Ampoule de 


63,00 


63,00 


41,7 


39,20 
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P"IVALOK£i 1% suspension nasalc ( Gcjuttes) Flacun de 10 ml 


24,45 


24,40 


16,2 


15,20 


PIZEDÀ 400 mg comprimes Boite de 50 


67,00 


67,00 


44,3 


41,70 


PIZEDA 500 mg Comprimċ Boite de 50 


84 5 15 


84,10 


55,7 


52,40 


PLASMION 1 5 g Solution p»ur perfusion POCHE de 500 ml 


m 


126,40 


79 5 


78,70 


PLASMOHES 6% Solutioo pour perfusion BoJte de 20 Poctas de 500 ml 




1 974,00 


1 702,0 


1696,00 


PLASTENANNEO Pommade Tube de 20 g 


13,05 


13,00 


8,6 


8,10 


PLATAMNE 10 mg POUDRE POUR PREPARATION INJECTABLE Boite de 1 Flacon 


67,70 


67,70 


44,8 


42,30 


PLATAMINJE 50 mg POUDRE POUR PREPARATION INJECTABLE Boite de 1 Flacon 


197,70 


197,70 


130,8 


123,60 


PLAVIX 300 mg Comprime pdUcule Boite de 30 


1 542,00 


1 311,00 


1 020,0 


1 016,00 


PLAVIX 300mg Compritne pelUcule Boite de 4 


242,60 


242,00 


160,5 


151,10 


PLAVIX 75 mg Comprime pellicule Bonc de 28 


548,80 


338,00 


363,0 


224,00 


PLAVIX 75nig Comprime peilicule Boite de 14 


284 5 40 


195,80 


188,1 


122,00 


PNEUMO 23 1 Dose Solution injectabie Boite 4Wt seringue de 0,5 ml 


162,00 


162,00 


107,2 


100,90 


PNEUMOCCID 1 g Comprime Boite de 24 


111,20 


111,20 


73,5 


69,30 


PNEUMOCCID 1 gComprimedispersibleBoitede 24 


111,20 


111,20 


73,5 


69,30 


PNEUMOCCID 125 mg Poudre pour suspension buvable Boite de 2 Flacons de 60 ml 


30,10 


26,60 


19,9 


16,60 


PNEUMOCCID 250 mg Comprime dispersible Boite de 24 


48,95 


48,90 


32,4 


30,50 


PNEUMOCCID 250 mg Poudre pour suspension buvable Boite de 2 Flaeons de 60 ml 


40,30 


40,30 


26,6 


25,10 


PNEUMOCCID 500 mg Comprime dispersible Boite de 24 


69,35 


65,40 


45,9 


40,80 


PNEUMOCCID 500 mg/5 ml Foudre pour suspension buvable Boite de 2 Flacons de 60 ml 


59,15 


59,10 


39 5 1 


36,80 


PNEUMOREL SO mg Comprime enrobe Boite de 30 


67,60 


67,60 


44,7 


42,10 


POLERY ADULTE 0,024% Sirop FJacon de 200 ml 


23,90 


23,90 


15,8 


14,90 


POLYCLAR 250 mg Comprime enrobe Boite de 10 


90,00 


90,00 


59,5 


56,10 


POLYDEXA 550000 UI/10O0QQ0UIAM g Solution a^culaire Hacon de 1 ml 


21,80 


21,80 


14,4 


13,60 


POLYGYNAX 35000UI/35O0OUI/10O00OUI Capsule vaginale Boite de 6 


38,30 


38^0 


25,3 


23,90 


POLYGYNAX 35O0OUI/35O00UI/I0O00OUI Capsuie vaginaie BoitedeU 


67,40 


67,40 


44,6 


42,00 
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POLYPRED 20 mg Comprime Boite de 20 


34,70 


34,70 


22,9 


21,70 


PQLYSELANE 15% Gd oral Boite de 1 Tube de 170 g 


22,00 


22,00 


14,5 


13,70 


POLYSILANE 2,25 g Gel oral Boite de 30 Sachets de 15 g 


50,95 


50,90 


33,7 


31,70 


POLYSTLANE (SANS SUCRE) 2,25 g Gel oral Boite de 30 Sacħets de 1 5 g 


47,35 


47,30 


31,3 


29,50 


POLYTARAF shampoing FJaconde 150 ml 


121,00 


121,00 


80,0 


75,40 


POLYTAR LIQUIDE 1% shampoing Flacon de 150 ml 


104,50 


104,50 


69,1 


65,10 


PONSTYL 500 mg Comprime enrobe Boite de 20 


28,85 


28,80 


19,1 


18,00 


PONSTYL 500 mg Suppositoire Boite de 8 Suppositoiie 


30,70 


30,50 


20,3 


19,00 


POSICYCLTNE 0,05 g Pommade opkalmique Tube de 5g 


21,S0 


21,50 


14,2 


13,40 


POSICYCLTNE 0,01 Collyre Bacon de 5ml 


29,90 


29,90 


19,75 


18,60 


POSINE 0,120- 0,025 g/100 CoUyre 1E) ml 


18,00 


18,00 


11,9 


11,20 


POSTINOR CP 0,75 mg Comprirne Boke de 2 


90,00 


90,00 


59,5 


56,10 


POTASSIUM 15%Sirop Flacon 125 ml 


24,60 


24,60 


16,3 


15,30 


POTEX 10000 UI Lyophilisat Boite de 1 Flacon avec une seringue preremplie 


1 266,00 


1 134,00 


837,4 


834,00 


POTEX 1000 Ul Lyophilisat Boite de 1 Flacon avec une seringue preremplie 


160,00 


160,00 


105,S 


99,70 


POTEX 2000 UI Lyophihsat Boite de 1 Flacon avec une seringue preremplie 


335,00 


333,00 


221,6 


220,00 


POTEX 3000 Ul Lyophilisat Boite de 1 Flacon avec une seringue preremplie 


495,00 


492,00 


327,4 


326,00 


POTEX 4000 UT Lyophilisàt Boite de 1 Flacon avec une seringue preremplie 


582,00 


579,00 


385,0 


383,00 


PRADAXA 110 mgGelule Boite de 10 


218,90 


205,00 


144,8 


128,20 


PRADAXA llOmgGeluk Bohe de 30 


638,00 


543,00 


422,0 


361,00 


PRADAXA 110 mg Gelule Bolte de 60 


1 276,00 


1 027,00 


844,1 


748,00 


PRADAXA 75 mg Gelule Boitc de 10 


218,90 


207,00 


144,8 


129,70 


PRADAXA 75 mg Gelule Boite de 30 


638,00 


530,00 


422,0 


352,00 


PRADAXA 75 mg Gelule Boite de 60 


1 276,00 


1006,00 


844,1 


727,00 


PRAMTDOL 0,10% Soludon buvabk Flacon de 125 ml 


16,70 


16,70 


11,0 


10,40 


PRAMIDOL 10 mg Comprime Boite de 20 


14,35 


14,30 





8,90 
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PRAMIDOL 10 mg Comprime Boite de 40 


14,05 


14,00 


9,3 


8,70 


PRAMIDOL 0,26% Goutte buvable Fkcon de 60 ml 


11,90 


11,90 


7,9 


7,40 


PRASTENOR 20 mg Comprime secable Boite de 28 


147,40 


147,40 


97,5 


92,10 


PRASTENOR 20 mg Comprime secable Boite de 84 


380,30 


378,00 


251,6 


251,00 


PRASTENOR 40 mg Comprime Boite de 28 


274,80 


273,00 


181,8 


181,80 


PRASTENOR 40 mg Comprime Boite de 84 


708,40 


705,00 


468,6 


468,00 


PRAVASTATINE GT 10 mg Compnme Pillulier de 30 


122,00 


122,00 


80,7 


76,20 


PRA VASTATIN E GT 10 mg Comprime Pillulier de 20 


85,00 


85,00 


56,2 


53,10 


PRAVASTATINE GT 20 mg Comprime Pilluikr de 20 


154,00 


154,00 


101,9 


96,20 


PRAVÀSTATINE GT 20 mg Comprime Pillulier de 30 


220,00 


220,00 


145,5 


137,50 


PRA VÀSTATIN E GT 40 mg Comprime Pillulier de Z0 


200,00 


200,00 


132,3 


125,00 


PRAVÀSTATINE PHARMA 5 1 Omg Comprime Boite de 84 


293,90 


292,00 


194,4 


194,40 


PRÀVÀSTATINE PJIARMA 5 1 Omg Comprime Boite de 2B 


113,90 


113,90 


75,3 


71,20 


PRA V ASTATIN E PHARMÀ 5 20mg Comprime Boite de 2S 


157,70 


157,70 


104,3 


98,60 


PRÀVASTATINE PHARMA 5 20mg Comprime Boite de 84 


406,90 


405,00 


269,2 


269,00 


PRAVASTATTNE PHARMA 5 40mg Comprime Boite de 28 


294,00 


292,00 


194,5 


194,50 


PRA VASTATTN E PHARMA 5 40mg Comprime Boite de 84 


758,00 


754,00 


501,4 


501,00 


PRAVATOR 20 mg Comprimċ Boite de 30 


169,00 


99,10 


111,8 


61,90 


PRAVATOR 20 mg Comprime Boite de 60 


320,00 


174,40 


211,7 


109,00 


PRAXILENE 100 mg Gelde Boire de 20 


52,60 


43,30 


34,8 


27,10 


PRAXILENE 200 rng Comprime peliicule Boite dc 20 


76,50 


69,00 


50,6 


43,10 


PRAZOL 20 mg Geluk Boite de 14 


54,50 


54,50 


36,0 


34,00 


PRAZOL 20 mg Gelule Boke de 28 


96,00 


96,00 


63,5 


59,SQ 


PRAZOL 20 mg Gcluk floite de 7 


37,00 


37,00 


24,5 


23,00 


PREDNI COOPER 20 mg Comprime effervescent secable Boite de 20 


42,00 


42,00 


27,8 


26,20 


PREDNISOLONE WIN 20 mg Compnme effervescent Boite de 20 


35,50 


35,50 


23,5 


22,20 
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PREGNYL 1500 Ul/ml lyophilisat et solvant pour la preparation d'urie solution injectable Boite de 3-H3 flacons 


77,10 


77,10 


51,0 


48 5 0O 


PREGNYL 5000 Ul/ml lyophiliEat et solvant pour la preparation d'une solution injectahle Boitc de 1 -hl flacons 


69,70 


69,70 


46,1 


43 9 40 


PREMOCEFÀL lOOOmg Comprime Boite de 12 


107,00 


107,00 


70,8 


66,70 


PREMOCEFAL 500 mg/5ml Poudre pour sirop Flacon de 60 ml 


70,00 


70,00 


46,3 


43,60 


PREMOCEFAL 125 mg/5ml Poudre pour sirop Flacon de ĠO ml 


31,00 


31,00 


20,5 


19,30 


PREMOCEFAL 250 mg/5ml Poudre pour sirop Flacon de 60 ml 


43,00 


43,00 


28,4 


26,80 


PREPÀCOL COFFRET 5 mgSolunon orale+ Comprime Boite de 1 Hacon de 30 ml + 1 Blister de 4 comprimes 


17,85 


17,80 


11,8 


11,1» 


PRETERAX ARGtNlNE 2,5 mg/0,625 mg Comprime pellicule Boitede30 


239,00 


142,10 


158,1 


88,80 


PREVENAR 1 DOSE Suspension injectable Boite de 1 Seringue preremplie de 0,5 ml 


900,00 


808,00 


595,3 


535,00 


PREVENAR. 13 Suspension injecrable Boite de 10 Seringues prerernplie de 0,5 ml 




4 633,00 


4 328,8 


4 315,00 


PREVENAR 13 2,2 gu/2,2 gu./2,2 ^/2,2 g^/2^ gu./2,2 Qi/2 t 2 gu^/V gu/2,2 gu/2,2 g^/2,2 gja/2,2 gu/2,2 gu Suspension jnjectable Boite de 1 Seringue preremplie 
de 0,5 ml 


818,00 


814,00 


541,1 


539,00 


PREZAR 100 mg Comprime pellkule Boite de 28 


149,20 


149,20 


98,7 


93,20 


PREZAR 50 mg Cnmprime pdlkule secable Boite de 14 


45,00 


45,00 


29,8 


28,10 


PREZAR 50 mg Comprime pellicule secable Boite de 28 


35,00 


85,00 


56,2 


53,10 


PRILVAS 20 mg Comprime Boitc de 28 


157,00 


124,10 


103,8 


77,60 


PRILVAS 5 mg Comprime Boite de 28 


53,00 


51,80 


35,0 


32,40 


PRIMALAN 5 mg Comprime secable Boire de 14 


28,65 


28,60 


18,9 


17^80 


PRIMALAN 10 mg Comprime secable Boite de 14 


54,05 


54,00 


35,7 


33,70 


PRIMALAN 0,06g Sirop Boite de 1 Fhcon de 120 ml 


31,90 


31,90 


21,1 


19,90 


PRIMOLUT-NOR 10 mg Comprime secable Boite de 30 


64,60 


46,70 


42,7 


29,10 


PRIMPERAN 0,001 Solurion buvable Boite de 1 Flaoon de 1 30 mf 


21,95 


21,90 


14,5 


13,70 


PRIMPERAN 10 mg /2 ml Solution injectable Boite de 12 Ampoules 


28,20 


38,20 


18,6 


17,60 


PRIMPERAN 10 mg comprime secable boite dc 40 


38,20 


38,20 


25,3 


23,80 


PRINCI-B Fort Comprime pellicule Botte de 30 


50,65 


50,60 


33,5 


31,60 


PRIORIX Poudre lyophilisee + Solvant Flacon de Vaccin lyophilise + dilueiK en Boite de 1 seringue preremplie 


149,00 


149,00 


98,6 


92,80 


PRIORIX-TETRÀ poudre et solvant pour Solution injectable Poudre eri Flacon et solvant en seriague preremplie. Btjite de 1 


380,00 


378,00 


251,4 


250,00 
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PRlORIX-TETRA poudre et solvant pour Solution injectable Poudre en Flacon et solvant en seringue preremplie. Boite de 10 


2 240,00 


1 760,00 


1 481,8 


1 477,00 


PRIORI.X-TETRA poudre et solvant pour Solution injectaħie Poudr^ efl Flacou et solvant eNAmpoule H Boite de 1 


380,00 


378,00 


251,4 


250,00 


PRIORIX-TETRÀ poudre et solvant pour Solution injectaMc Poudrt en Flacon et solvant eNArnpouJe. Boire de 10 


2 240,00 


1 760,00 


1 481,8 


1 477,00 


PRJSDAL 0,5 mg Comprimċ pellicule Boite de 30 


90,00 


90,00 


59,5 


56,10 


PRISDAL 1 mg Comprime pellicule Boite de 30 


170,00 


154,00 


112,4 


95,90 


PRISDAL 2 mg Comprime peliicule Boite de 30 


290,00 


288,00 


191,8 


191>20 


PRISDAL 3 mg Comprime peilicule Boite de 30 


398,00 


396,00 


263,3 


262,00 


PRISDAL 4 mg Comprime pelJicule Boite de 30- 


520,00 


517,00 


344,0 


342,00 


PROCLOR 20 mg Geluk Boke dc 15 


170,00 


161,20 


112,4 


100,50 


PROCLOR 20 mg Gelule Boite de 30 


210,00 


210,00 


138,9 


130,80 


PROCTO - GLYVENOL 400mg/40mg suppositoire Boite de 1 


29,00 


29,00 


19,15 


18,10 


PROCTO - GLYVENOL 5%/2% Creme Tub e de 30g 


25,00 


25,00 


16,5 


15 3 60 


PROCTOLOG 120mg/10mgSuppositoireBoitede 10 


33,85 


33,80 


22,4 


21,10 


PROCTOLOG 5,80g/0,5g Crċme rectale Tube 20 g 


33,85 


33,80 


22,4 


21,10 


PRODUIT HOMEOPATHIQUE UNITAIRE APPARTENÀNT AU REGNE ANIMAL Globules Dose de lg 


15,50 


15,50 


10,2 


9,70 


PRODUIT HOMEOPATHIQUE UNITAIRE APPARTENANT AU REGNE ANIMAL Gouttes Gouttes 125 ml 


68,00 


68,00 


45,0 


42 s 40 


PRODUIT HOMEOPATHIQUE UNITAIRE APPARTENANT AU REGNE ANIMAL Gouttes Gouttes 250 ml 


94,30 


94-30 


62,4 


58,70 


PRODUIT HOMEOPATHIQUE UNITAIRE APPARTENANT AU REGNE ANIMÀL Gouttes Gouttes 30 ml 


23,00 


23,00 


15,2 


14,30 


PRODUIT HOMEOPATHIQUE UNITAIRE APPARTENANT AU REGNE ANIMAL Gouttes Gouttes 60 ml 


50,00 


50-00 


33,1 


31,10 


PRODUIT HOMEOPATHIQUE UNITAIRE APPARTENANT AU REGNE ANIMAL Granules Tube de 4g 


18,50 


18,50 


12,2 


11,50 


PRODUIT HOMEOPATHIQUE UNITAIRE APPARTENANT AU REGNE ANIMAL Pommade Pommade 20g 


12,00 


12,00 


7,9 


7,50 


PRODUIT HOMEOPATHIQUE UNITAIRE APPARTENÀNT AU REGNE ANIMAL solunon buvable Boite de 12 ampouies buvables 


29,50 


29,50 


19,5 


18,40 


PRODU IT HOMEOPATHIQUE UNITAIRE APPARTENÀNT AU REGNE ANIMAL solution buvable Boite de 30 ampouks buvables 


51,50 


51,50 


34,1 


32,10 


PRODUIT HOMEOPATHIQUE UNITAIRE APPARTENANT AU REGNE ANIMAL solution buvable Boite de 6 ampouics buvabJes 


21,10 


21,10 


13,9 


13,10 


PRODUIT HOME OPÀTHIQU E UNITAIRE A PP ARTEN ANT AU REGNE MINERAL Globuks Dose de Ig 


15,50 


15,50 


10,2 


9,70 


PRODUIT HOME O P ATHIQU E UNITAIRE APP ARTEN AN T AU REGNE MJNERAL Gouttes Guuttes 125 ml 


68,00 


68,00 


45,0 


42,40 
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PRODLTIT HOMEOPATHIQUE UNITAIRE ÀPPARTENANT ÀU REGNE MINERAL Gouttes Gouctes 250 ml 


94,30 


9430 


62,4 


58,70 


PRODUIT HOMEOPATHIQUE UNITAIRE APPARTENAKT AU REGNE MINERAL Gouttcs Gouttes 30 ml 


23,00 


23,00 


!5,2 


14,30 


PRODUIT HOMEOPATHIQUE UNITAIRE ÀPPÀltTHNANT AU REGNE MINERAL Gourres Gouttes 60 ml 


50,00 


50,00 


33,1 


31,10 


PRODUIT HOMEOPATHIQUE UNITAIRE APPÀRTENANT AU REGNE MINERAL Granuks Tube de 4g 


18 S 5G 


18,50 


12,2 


11,50 


PRODUIT HOMEOPATHIQUE UNITAIRE APPARTENANT AU REGNE MINERAL Pommade Pommade 20g 


12,00 


12,00 


7,9 


7,50 


PRODUIT HOMEOPATHIQUE UNITAIRE APPARTENANT AU REGNE MNERAL solution buvable Boite de 30 ampouks buvables 


51,50 


51,50 


34,1 


32,10 


PRODUIT HOMEOPATHIQUE UNITAIRE À PPARTEN ANT AU REGNE MINERAL solution buvable Boite de 12 ampouks buvables 


29,50 


29,50 


19,5 


18,40 


PRODUIT HOMEOPATHIQUE UNITAIRE APPÀRTENANT AU REGNE MINERAL solution buvable Boite de 6 ampoules buvabies 


21,10 


21,10 


13,9 


13,10 


PRODUIT HOMEOPÀTHIQUE UNITAIRE ÀPPÀRTEN ANT AU REGNE VEGETÀL Globules Dose de Ig 


15,50 


15,50 


10,2 


9,70 


PRODUIT HOMEOPATHIQUE UNITAIRE ÀPPÀRTENANT AU REGNE VEGETÀL Gouttes Gouttes 125 ml 


68,00 


68,00 


45,0 


42,40 


PRODUIT HOMEOPÀTHIQUE UNITAIRE APPARTENANT ÀU REGNE VEGETÀL Gouttes Gourtes 250 ml 


94 5 3Q 


94,30 


62,4 


58,70 


PRODUIT HOMEOPATHIQUE UNITAIRE APPARTENANT AU REGNE VEGETAL Gouttes Gourtes30ml 


23,00 


23,00 


15,2 


14,30 


PRODUIT HOMEOPÀTHIQUE UNiTAIRE APFARTENANT AU REGNE VEGETAL Gauttes GouttcsĠOml 


50,00 


50.00 


33,1 


31,10 


PRODUIT HOMEOPÀTHlQUE UNITÀIRE APPARTENANT AU REGNE VEGETAL Granules Tube de 4g 


18,50 


18,50 


12,2 


11,50 


PRODUIT HOMEOPATHIQUE UNITAIRE APPARTEN ANT AU REGNE VEGETAL Pommade Pommade 20G 


12,00 


12,00 


7,9 


7,50 


PRODUIT HOMEOPATHIQUE UNITAIRE APPÀRTENANT AU REGNE VEGETAL solution buvable Boire de 12 ampoules buvables 


29,50 


29,50 


19,5 


18,40 


PRODUIT HOMEOP ATHIQU E UNITAIRE APPARTEN ANT AU REGNE VEGETAL solution buvable Boite de 30 ampoules buvables 


51,50 


51,50 


34,1 


32,10 


PRODUIT HOMEOPATHIQUE UNITAIRE APPARTENANT ÀU REGNE VEGETÀL solution buvable Boite de 6 amp«ules buvables 


21,10 


21,10 


13,9 


13,10 


PRODUITS HOMEOPATHIQUES UNITAIRES Granules 1° DH à 9° DH comprise, Tube de 80 granules environ et dose de 1 g environ 


13,90 


13.90 


9,2 


8,70 


PRODUITS HOMEOPÀTHIQUES UNITAIRES Granules 1 DH à 9° DH comprise, Tube de 80 granules envjron et dose de 1 g environ 


16,70 


16,70 


9,2 


8,70 


PROFENID 100 mg Comprime pellicule Bohe de 30 


85,30 


70,90 


56,4 


44,20 


PROFENID 100 mg Lyophilisat uij Boitc dc 50 Flaams 




370,00 


456,4 


245,00 


PROFENID 100 mg Supposiroire Boita dc 12 


41,70 


41,70 


27,6 


26,00 


PROFENID 100 mg /2ml Solurjon mjectable Byite de 6 ampouks 


68,10 


54,10 


45,0 


33,70 


PROFENID 50 mg Gelule Boite de 24 


36,10 


33,90 


23,9 


21,10 


PROFENID 60g Gel Tube de 60 g 


55,00 


34,40 


36,4 


21,40 



Nom du Mċdicament 


Frix Public Maroc 
eil Oi fharn avant 
rċvision 


Prix Public de 

* tuic c*i L>lXJLtfm 

apres rċvifiion 


Prix Hopifal en 
rċvision 


Prix Hopitalen 
uirnain apres 
rċviaion 






^lj*Ji 


Aha|jJ| Jjfl 


j_b ^jiiwuJL 
4aa! jJ! _u 


PROFENID LP 200mg Comprime enrobe Boite de 14 


93,60 


84,50 


61,9 


52,60 


PROFLOX 250 mg Comprime Boite de 20 


144,00 


144,00 


95,2 


89,70 


PROFLOX 500 rng ComprimeBoitedelO 


144,G0 


144,00 


95,2 


89,70 


PROFLOX 500 mg Comprime Boite de 20 


270,00 


270,00 


178,6 


168,20 


PROFLOX 250 mg Compm-ne Boite de 10 


76,00 


76,00 


50,3 


47,30 


PROFLOX 500 mg Comprime Boite de 2 


35,00 


35,00 


23,1 


21,80 


PROGAST 20 mg Gdluk Boite 7 


29,00 


29,00 


19,2 


18,10 


PROGAST 20 mg Gelule Boite de 14 


53,50 


53,50 


35,4 


33,30 


PROGAST 20 mg Gelule Boite de 28 


95,50 


95,50 


63,2 


59,50 


PROGESTERONE RETÀRD PHARLON 500mg/2ML Solution injectable Bolte de 3 Ampoule de 2 ml 


122,30 


102,50 


80,9 


63,90 


PROGESTOGEL 1 g gel Tubedi=80g 


21,80 


21,80 


14,4 


13,60 


PROGOR LP 120mgGeIule Bofte de 2S 


113,00 


106,00 


74,7 


66,20 


PROGOR LP laOmg Gelule Boite de 28 


122,00 


122,00 


80,7 


76,20 


PROGOR LP 240 mgGelul e Buitede28 


142,00 


142,00 


93,9 


88,70 


PROGOR LP 300MGGehileBoitede28 


155,00 


155,00 


102,5 


96,90 


PROGOR LP 360 mg Gelule Boite de 28 


165,00 


165,00 


109,1 


103,10 


PROGRAF 1 mg Gelule Boite de 100 


3 610,00 


1 980,00 


2 388,0 


1703,00 


PROKINTN 10 mgComprimepellicule Boitede 30 


23,00 


23,00 


15,2 


14,30 


PROKININ 5mg/5ml Suspension orale Fkcon de 180 ml 


21,90 


21,90 


14,5 


13,60 


PROLIA GOmg Solurion injectable 1 seringue pre-rcmplie 


3 509,00 


2 420,00 


2 321,2 


2 079,00 


PROLIFEN 50 mg Gelule Boite de 10 


86,35 


73,40 


57,1 


45,70 


PROMET 500 mg Ovule Boite dc 10 


27,00 


27,00 


17,9 


16,80 


PROPOFOL MYLANE 20 mg/ml mulsion Inieetable (IV) Flacon de 50 ml 




421,00 


2SO,0 


279,00 


PROQUIET20mgGeluleBoitede 14 


56,00 


56,00 


37,0 


34,90 


PROSPAN TmgSirop Flaconde 100ML 


30,00 


30,00 


19,8 


18,70 


PROSTIGMINE 0,5 mg / ml Solution injectable Boite de 6 ampoulesl ml 


41,00 


41,00 


27,1 


25,50 



Nom Hu Medicament 


Prix Public Maroc 

ji ■ > Tllf n4fn ^ 1ln f 

rċrision 


Prix Fublic de 
vcnic cn UKTnsni 
aprċs r£v£sitm 


Prix HSpital «i 
Dirham avant 
rċviaion 


Prbt Htipital en 
Dirham aprca 

rċvision 










J*i1 Ju 


PROTÀMINE CHOAY 1000 UIH Soludon injectabk Boite de 1 Flacon de 10 ml 


16,10 


16,10 


10,6 


10,10 


PROTEC Ig IW/rV Poudte pour soluàoii injectable Flacon de lOml 


<52,O0 


62,00 


41,0 


38,60 


PROTEC 2g IM/IV Poudre pour solution injectable Flacon de lOml 


105,00 


105,00 


69,4 


65,40 


PROTON 20 mg Gelule Boite de 14 


98,00 


98,00 


64,8 


61,10 


PROTON 20 mg Gelule Boite de 28 


190,00 


190,00 


125,7 


118,40 


PROTOS 2g Granules en sacher. Boite de 14 


177,40 


177,40 


117,3 


110,50 


PROTOS 2g Granules en sachet Boite de 28 


474,00 


471,00 


313,5 


312,00 


PROTOS 2g Granules en sachet Boite de 7 


100,80 


100,80 


66,7 


62,80 


PROVIRON 25 mg Comprime Boke de 20 


47,05 


47,00 


31.1 


29,30 


PROZAC 20 mg/5 ml Solution buvable Flacon de 70ml 


142,80 


81,20 


94,5 


50,60 


PROZAC 20 mg Comprime dispcrsibk BoJre del4 


213,00 


80,70 


140,9 


50,30 


PROZAC20mg Gelule Boice de 14 


213,65 


100,30 


141,3 


62,50 


PROZAC 20 mg Gelule Boite de 7 


106,80 


53,20 


70,6 


33,10 


PRUREX 10% Creme Tube de 40g 


14,30 


14,30 


9,4 


8,90 


PSYTRAL 50 mg Comprime enrobe Boite de 30 


155,00 


126,80 


102,5 


79,00 


PULMICORT 200 pg / dose suspension pour mhalation buccale Buccale de 1 00 doses 


201,60 


201,00 


133,3 


126,00 


PULMICORT TURBUHALER 200 ug/dose poudre pour inhakrion buccaie Buccale de 1 00 doses 


436,60 


204,00 


288,8 


127,60 


PULMOFLUIDE Simple Sirop Flacon de 1 50ml 


1B,00 


18,00 


11,9 


11,20 


PULVO 47 NEOMYCINE 2.10 7 U.C / 2 800 000U.I Poudre pour appHcation cutanee Boite de 1 Flacon de 4 g 


Ġ6,0O 


66,00 


43,6 


41,10 


PUREGON 100 UI/0.5ml IM ou SC Solution Injecmbk Boite de 5 flacons 




2 140,00 


1 055,0 


1 866,00 


PUREGON 300 Ul/0.36ml Solutton Injectable Boite de 1 cartouche 




1 479,00 


1 231,2 


1 188,00 


PUREGON 50UI/0.5ml IM ou SC Solution Injectable Boite de 1 




318,00 


244,0 


210,00 


PUREGON 50UI/0.5ml IM ou SC Solurion Injectable Boite de 5 




1251,00 


1 026,0 


954,00 


PUREGON 600 UI/0.72ml Solurion Injectable Boire de 1 cartouche 




2 700,00 


2 462,4 


2 332,00 


PlIRINETHOL 50mg Comprimċ secable Boke de 25 


47,50 


47,50 


31,4 


29,70 


PURINOL 100 mg Comprime Boite de 28 


27,55 


14,90 


18,2 


9,30 



JNom du Medicament 


Prix Public Maroc 
en Dirhaui avant 
rċvision 


Prix Public dc 
Ventc en Dirham 
apràa rcvision 


Prix Hdpital cn 
Dirham avant 
rtvision 


Prix HflpilsJ cn 
DLrham aprċe 
rcVision 






j 1 u 








PURSENNIDE 20 mg Comprime enrobe Boire de 20 


16,90 


16,90 


11,2 


10,50 


PYOCIADIM lg Poudre pour usage parenteral Boitc de 1 Flacon 


122,40 


114,80 


80,95 


71,50 


PYOSTACriSJE 500 mg Comptime pellicule secable Boite de 16 


192,05 


192,00 


127,0 


119,70 


PYRAZIN 500 mg Comprime Boite de 50 


71,90 


71,90 


47,6 


44,80 


QLAIRA 3mg-2mg2rng-2mg;3[ng-lmg Compnme pellicule Boire de 28 contient 2 jaunes fonces-5 rouges-17 jauiies daires-2 rouge fonces- 2bkncs 


153,30 


153,30 


101,4 


95,50 


QUIETUDE SiropFlacconde 200 ml 


47,00 


47 s 00 


31,1 


29,30 


QUINOLOX MONOPR3SE 200 mg Comprime pelliculċ Boite de 2 


39,00 


39,00 


25,8 


24,30 


QUINOLOX 200 mg Comprime pellicule Boite de 10 


101,00 


101,00 


Ġ6,8 


62,90 


QUINOLOX 200 mg Comprime peilicule Boite de 20 


149,00 


149,00 


98,6 


92,80 


R.O.R 1 Dose Solutioo injectabie Boite dWe seringue cTune dose 


117,00 


117,00 


77,4 


72,90 


RADIOSELECTAN 30% SoJution injectable Flacon de 250 ml 


217,40 


217,00 


143,8 


135,40 


RAD IOSELECTAN 76% Solurion injeetable Fkcon de 100 ml 


214,20 


214,00 


141,7 


133,50 


RAD IOSELECTAN 76% Solurion injectable Flacon de 20 ml 


49,10 


49 a 10 


32,5 


30,60 


RAD IO SELECTAN 76% Soluaon injectable Flacon de 50 ml 


136,80 




90,5 


85,20 


RAMPRIL PHARMA 5 2,5 mg Comprime Boite de 30 


36,90 


36,90 


24,4 


23,10 


RAMIPRIL PHARMA 5 5 mg Cornprime Boite de 30 


46,40 


46,40 


30,7 


29,00 


RAMIPRIL PHARMA 5 10 mg Comprime Boite de 15 


42,60 


42,60 


28,2 


26,60 


RAMIPRIL PHARMA 5 10 mg Comprime Boite de 30 


76,10 


76,10 


50,3 


47,60 


RAMIPRIL WIN 10 mg Comprirnċ Bohc de 1 5 


56,00 


56,00 


37,0 


35,00 


RAMIPRIL WIN 10 mg Comprime Boite de 30 


108,00 


108,00 


71,4 


67,50 


RAMIPRIL WIN 5 mg Compnnu; Boite de 1 5 


28,00 


28,00 


18,5 


17,50 


RAMlPRIL WIN 5 mg Comprime Boite de 30 


54,00 


54,00 


35,7 


33,70 


RAMIPRI hf HYDROC HLO ROTHIAZ IDE GT 2,5 mg/1 2,5 mg Comprime Boite de 28 


104,00 


104,00 


68,S 


65,00 


RAMIPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE GT 2,5 mg/12,5 mg Comprime Boite de 14 


55,00 


55,00 


36,4 


34,40 


P_AMiPRIL/HYDROCHLOROTHIAZI DE GT 5 mg/25 mg Comprime Boite de 14 


S0,00 


60,10 


52,9 


37,60 


RAMJPRIL/ HYDRO CHLOROTH I A Z I DE GT 5 mg/25 mg Comprime Boite de 28 


152,00 


107,50 


100,5 


67,20 


RAMITEC 10 mg Gelule Boite de 30 


76,10 


76,10 


50,3 


47,60 





Prix Public Maroc 

t-IL L*LXI1HIEL -aVaIII 

r£vision 


Piix Public de 
Yciaic en u irn 9-iTi 
apres rċviaion 


Plix Hopital en 
.uiinani avani 
revision 


Ptix Hopitfll en 
Dirham apfàs- 
revisio-n 








AaaljJl JJ 




RÀMITEC 2,5 mg Gelule Boite de 30 


26,50 


26,50 


17,5 


16,60 


RAMITEC 5 mg Gelule Boite de 30 


44,90 


44,90 


29,7 


28,10 


RANIMAT 150 mg Comprime Boite de 30 


59,00 


59,00 


39,0 


36,80 


RANIMAT 75 mg Comprime effervescent Boite de 10 


42,00 


42,00 


27,8 


26,20 


RANITTL 150 mg Comprime Boite de 60 


163,20 


163,20 


107,9 


101,70 


RANITTL 300 mg Comprime Boire de 14 


112,20 


103,60 


74,2 


64,60 


RANITTL 150 mg Comprime Boite de 20 


76,90 


76,90 


50,9 


47,90 


RANITTL 150 mg Comprime Boite de 30 


112,20 


112,20 


74,2 


69,90 


RANITTL 150 mg Comprime Effervesccnr Boite dc 20 


81,00 


81,00 


53,6 


50,50 


RANITTL 300 mg Comprime Boite de 10 


76,50 


74,00 


50,6 


46,10 


RANITIL 300 mg Comprime Boite de 30 


163,20 


163,20 


107,9 


101,70 


RANTUDIL FORT 60mg GELUI.E Boite de 30 


37,85 


37,80 


25,0 


23,60 


RANTUDIL RETARD 90mg GELULE Boite de 20 


58,95 


58,90 


39,0 


36,70 


RAPIFEN 1 mg/2 ml Solution injectable Boite de 5 Àmpoules de 2 ml 




63,70 


39,8 


39,70 


RAPIFEN 5 mg/10 ml Solutbn injectable Boite de 10 Ampoules de 10 ml 




483,00 


321,1 


320,00 


RAZON 40 mg Comprime enrobe gastroresistants Boite de 14 


100,00 


100,00 


66,1 


62,30 


RAZON 40 mg Comprime enrobe gascroresisrants Boite de 28 


180,00 


180,00 


L19,l 


112,10 


RAZON 40 mg Comprime enrobe gascroresisrants Boite de 7 


52,50 


52,50 


34,7 


32,70 


REBETOL 200 mg Gelule Boite de 140 




3 217,00 


4 850,4 


2 900 3 OQ 


REBETOL 200 mg Geluk Boite de 16S 




3 727,00 


5 820,4 


3 425,00 


REBETOL 200 mg Gelule Boite de 84 




2 037,00 


2 910,2 


1 788,00 


REBIF 22 Lig Soludon injectable Boitc de 12 seringues 




7 449,00 


8 809,7 


7 205,00 


REBIF 44 p.g Solurion injectable Boite de 12 seringues 




10 140,00 


9 997,7 


9 921,00 


RECOFOL lOmg/ml Solution injectabie Flacon de 100 ml 


*• 


421,00 


280,0 


279,00 


RECOFOL lOrng/ml Solurion injectable Flacon de 50 ml 




224,00 


140,0 


139,60 


RBCOFOL lOmg/ml Solurion injectable, Ampoule de 20 ml Bofre de 5 




316,00 


210,0 


209,00 



Nom du Medicament 



RECORMON 2000 UI/0,3 ml Solution injectable Boite de 6 seringuċs pre-remplies 



RECORMON 30 000 UI/Q,6 ml Solution injectable Boite de 4 seringues pre-remplies 



RECORMON 3000 UI/0,3 ml Sulution injectabte Boice de G seringues pj^remplies 



RECORMON 5000 UI/0,3 ml Solution imectable Boite de 6 seringues pre-remplies. 



REDHP 20 mg Comprime pellicule Boite de 30 



REDLIP 20 mg Comprime pellicule Boite dt 60 



REDJJP 40 mg Comprime pellkule Boite de 30 



REDLIP 40 mg Compnme pellicule Boite de 60 



REDOXON lOOOmg/lOmg Comprime effervescent Boite de 10 



REDUS 75 mg Comprime Boite de 14 



REDUS 75 mg Comprime Boite de 28 



REGULAX SaehetBoitede20 



RHJUVA A 0,03% Creme Creme à 0,025% tube de 20g+Creme de jour mbe de 40g 
RELAXOL 500 mg /2mg Comprime Boite de 20 



RELENZA 5mg/dose Poudre pour INHALATION Boite de 20 recipients 



RELPAX 20 mg Comprime Boite de 2 



RELPAX 20 mg Comprime Boite de 6 



RELPAX 40 mg Comprime Boite de 2 



RELPÀX 40 mg Comprime Soite de 6 



REMERON 30 mg Comprime enrobe Boite de 14 



REMICADE 100 mg poudre lyophilisee poui solution à diluer pour perfusion flacon de 20 ml 



REMOX 1% Crerne Tube de 20 



REMOX 1% Creme Tube de 50 g 



REMOX 20 mg Comprime dispersible Boite de 10 



REMOX 20 mg Gelule Boite de 1 



REMOX 20 mg Suppositoire Boke de 12 



Prix Public Maroc 
en Dirham avant 
xċvision 



Prix Public de 
Vente en Diiham 
aprcs revisioTi 



1 418,00 



11 083,00 



1 854,00 



3116,00 



130,00 



250,00 



130,00 



250,00 



Pfijt Hopital cn 
Dirham avant 
revision 



1 200,0 



12056.1 



1 991 n 



2 957 



86.0 



165, 



Prix Hfipit al en 
Dirham aprċs 
revision 



1 151,00 



10 874,00 



1 600,00 



2 796,00 



81,20 



156,20 



245,00 



245,00 



480,00 



25,00 



85,00 



160.00 



56 5 50 



228,00 
53,10 



228,00 



107 40 



437,00 



25,00 



85,00 



160,00 



56,50 



228,00 
53,10 



228,00 



107,40 



305,85 



96,70 



275,30 



246,80 



19,40 



38,75 



61,20 



49,60 



44,90 



304,00 



96,70 



275,00 



170,10 



6 340,00 



19,40 



38,70 



41 s 70 



39 s 80 



44,90 



162,1 



317,5 



16,5 



56.2 



105,8 



37,4 



150,8 
35,1 



150,-8 



71,0 



202,3 



64,0 



182.1 



163,2 



8 573,6 



12,8 



25,6 



40,5 



32,8 



29,7 



153,10 



290,00 



15,60 



53,10 



100,00 



35,20 



142,10 
33,10 



142,10 



66 5 90 



201 t 00 



60,20 



171,50 



106,00 



6 067,00 



12,10 



24,10 



26,00 



24,80 



28,00 



Nom du Medicament 


Prix Publi<r Maroc 
r£visioi_ 


PrixPublic dc 

V CELIC tn __/I_rIl|l| IL 

apràs Tċvialon 


Ptix Hopital cn 

1 ii^hA _r_ ~_ _% i 

lJirnafo avanl 
rċvisipn 


Prix Hdpital cn 
Dirham apres 
rċvision 




{Jm1\ J_U_I 

j*J\ JjS 


k_*lj*_l 


O-at-Ul jmJI 
AuIjJI Jj5 


i_>dl_kJt jn*_Jt 
j_Ul 


RENITEC 20 mg Comprime Boite de 28 


160,00 


124,10 


105,8 


77,60 


RENITEC 5 mg Comprirne Boite de 28 


56,00 


51,80 


37,0 


32,40 


RENNIE 680mg/80mg Comprirne à croquer Boire de 36 


14,4-5 


14,40 


9,5 


9,00 


RENNIE 680mg/80mg Compritne à croquer Bohe de 72 


25,75 


25,70 


17,0 


16,00 


REQUIP 0,25mg Comprime pellicul6 Boite de 21 


56,30 


39,20 


37,2 


24,40 


REQUIP 0,5mg Comprime pellicule Boite de 21 


87,90 


52,20 


58,1 


32,50 


REQUIP 1 mg Comprime pdJkule Boire de 21 


139,60 


95,40 


92,3 


59,40 


REQUIP 2 mg Comprime pellicule Boite de 21 


222,60 


1S2,X0 


147,2 


113,50 


REQUIP 5 rng Comprime pdlicule Boite de 21 


456,30 


380,00 


301,8 


252,00 


RESINCAL 99,75 g/lOOg Poudre pour suspension buvable Flacon de 400g 


321,00 


319,00 


212,3 


211,00 


RESINCALCIO 99,75 g/1 00 £ Poudrc pour suspension orak Flacon de 400 g 


358,00 


356,00 


236,8 


236,00 


RESENSOD 99,75 g/lOOg Poudre pour suspension buvable Flacorx dc 400g 


321,00 


319,00 


212,3 


211,00 


RESINSODIO 99,75 g/lOOg Poudre pom- suspension orale Flacgn de 400 g 


358,00 


356,00 


236,8 


236,00 


RETACNYL 0,025% Creme Tube de 30g 


88,60 


79,60 


58,6 


49,60 


RETACNYL 0,05% Creme Tube de 30g 


88,60 


83,10 


58,6 


51,80 


RETALZEM 1 80 mg GeluJe Boite de 1 6 


77,30 


77,30 


51,1 


48,30 


RETISOL-A 0,01% Creme Tube de 25g 


94,50 


94 k 50 


62,5 


58,90 


RETISOL-À 0,03% Creme Tube de 25g 


96,80 


96,80 


64,0 


60,30 


RETTSOL-A 0,05% Creme Tube de 25g 


97,70 


97,70 


64,6 


60,90 


RETISOL-A 0,10% Crcme Tubc de 25g 


109,10 


109,10 


72,2 


68,00 


RETROVIR 100 mg Gelule Boite de 100 




556 t 00 


370,0 


370,00 


RETROVIR 100mg/10mi Solution buvable Flacon de 200ml 




302,00 


251,ft 


201,00 


RE VATTO 20 mg Gelule Boite de 90 




4 459,00 


4150,0 


4 137,00 


REVTTALOSE 200 mg SoJution buvable Baite de 12 ampou.es buvables jumeiees de 5+5 


48,55 




32,1 


30,20 


REVLIMID 10mgGeluleBoitede2I 




49 432,00 


50 475,0 


48 471,00 


REVLIMID 1 5mg Gelule Boite de 21 




52 029,00 


53 148,0 


51 017,00 



Norri du Medicament 


Prix Public Maroc 

CII X'IIllnlU UViuLl 

r^vision 


Prix Public dc 
t cnie eci Lnrnam 
apres ^vieion 


Frix HGpitaJ cn 
LflrJLaiii avant 
t&viaitm 


Prix Hdpital en 
L>irham aprcs 
r^vision 




^j*JI JjS 




0_.l_.1l j^Jl 




REVLTMID ŻSmg Gelule Boite de 21 




57 194,00 


58 465,0 


56 080,00 


REVLIMID 5mg Gelule Boite de 21 




45 109,00 


46 024 3 


44 232,00 


REVOCIR 200 mg Comprime Boiie de 30 


117,00 


117,00 


77,4 


72^90 


REVOCIR 5% Creme Tube de 10 g 


40,00 


40,00 


26,5 


24 f 90 


REVOCIR 5% Creme Tube de 5 g 


25,00 


25,00 


16,5 


15,60 


REVOCJR S00 mg Comprime Boite de 35 


580,00 


577,00 


383,7 


382,00 


REVOLADE 25 mg Comprime pellicule Bofte de 14 


3 673,00 


2 788,00 


2 4297 


2 422,00 


REVOLADE 25 mg Comprime pellicuJe Boite de 28 


7 348,00 


5 149,00 


4 8607 


4 &45,00 


REVOLADE 50 mg Comprime pellicule Boftc de 14 


7 348,00 


5 149,00 


4 BĠ0,7 


4 645,00 


REVOLADE 50 mg Comprime pellicule Boite de 28 


14 699,00 


9 873,00 


9 723,4 


9 660,00 


RHESONATIV 625 UI/rnl SoluUon injcctable IM Àmpoule de 2 rnl 


580,00 


577,00 


3837 


382,00 


RHESONATIV 625 UI/ml Solution injectable IM Boite de 10 Ampoules de 2ml 




5 440,00 


5 160,0 


5 143,00 


RHEUMON 10%CremeTubede50g 


48 5 70 


47,80 


32,2 


29,80 


RHEUMON 5%GelTuhe40g 


32,50 


32,50 


21,5 


20,20 


RH IN ALLERGY 300 mg Cumprime à sucer Boite de 60 


43,00 


43,00 


28,4 


26,80 


RHINATHIOL Adultes Expectorant 5% Sirop Fkcon de 125 ml 


30,00 


30,00 


19,8 


18,70 


RHINATHIOL Adultes Expectorant 5% Sirop Fiacon de 200 rnl 


39,25 


39,20 


26,0 


24,40 


RHINATHIOL Adultes Expeaorant 5% Sirop Flacon de 300 ml 


58,95 


58,90 


39,0 


36,70 


RHINATHIOL ENF 2% Sirop Fkcon de 125 ml 


18,55 


18,50 


12,3 


11,60 


RHINOCORT 64ug/dose suspension pour pulverisation nassde Flacon de 120 doses 


173,00 


103,80 


114,4 


6470 


RHINOFEBRAL 240rng//100mg//3 5 2mg Gelule Boite de 20 


14,30 


14,30 


9,4 


8,9Q 


RHINOFLUIMUCIL 1,0000 /0,5000g Solution en flacon de nebulisateur Flacon delOml 


22,00 


22,00 


143 


13,70 


RHUFENE RHUME 200/30 mg Comprime enrobe Boite de 20 


23,00 


23,00 


15,2 


14,30 


RHUMAGRIP 500 mg/30 mg Comprimċ Boite de 16 


17,00 


17,00 


11,2 


10,60 


RHUMTX 400mg/300mg/200 mg/60 mg/25 mg/4 mg Sachet Boite de 10 


22,00 


22,00 


14,5 


13,70 


RIABAL ENFANT solution buvabie Flacim de 50 ml 


19,90 


19,90 


13,2 


12,40 
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RIACEN 1 % Creme Tuhe de 1 5 g 


41,15 


34,60 


27,2 


21,60 


RIACEN 1% Creme Tube de 50 g 


69,65 


69,60 


46,1 


43,40 


RIACEN 10 mg Gelule Boite de 20 


52,90 


44,30 


35,0 


27,60 


RIACEN 20 mg Supposiroire Boite de 1 


50,70 


50,70 


33,5 


31,60 


RIACEN 20 mg Gelule Boire de 20 


93,50 


79,70 


61,8 


49,60 


RIFAMPICINE PHARMA 1 50 mg Gelule Boite de 30 


69,35 


69,30 


45,9 


43,20 


RIFÀMPICINE PHARMA 300 mg Gelule Boite de 30 


101,50 


101,50 


67,1 


63,20 


RIFAMPICJNE PHARMA 2% Suspension sirupeuse Fkcon de 120 ml 


39,15 


39,10 


25,9 


24,40 


RIFOREIL 2000000 UI / 100 ml Solution auricukiie Fkcon de 10 ml 


20,40 


20,40 


13,5 


13,40 


RJLUTEK 50mg Comprime pellicule Boite de 56 




3 084,00 


3 105,0 


2 725,00 


RINGER LACTATE LAPROPHAN 26,85 mg/40 mg/600 mg /310 mg Soluricm Injernblc Boitc de 1 Elacon dc 250 mJ 


25,20 


25,20 


16,7 


15,70 


RINGER LACTATE LAPħOPHAN 26,85 mg/40 rng/ĠOO mg /310 mg Solution Injectabk Boite de 1 Flacon de 500 ml 


29,50 


29,50 


19,5 


18,40 


RINGER LACTATE SOTHEMA 600mg/40mg/4Omg Solution poar perfasion Poche lOOOml 


27,90 


27,90 


18,4 


17,40 


RINGER LACTATE SOTHEMA 600mg/4Omg/40rng Solution pour perfusion poche500ml 


21,50 


21,50 


14,2 


13,40 


RINGER LACTATE SOTHEMA 60Gmg/4Omg/40mg Soiution pour perfusion Poche de 250ml 


19,40 


19-40 


12,8 


12,10 


RINIAZIDE 300/150 mg GeMe Boite de 100 


305,50 


304-00 


202,1 


201,00 


RINIAZIDE 150/100 mg Geluk Boite de 100 


173,40 


173,40 


114,7 


108,00 


RINIAZIDE 150/75 mg Comprime pellkule Baite de 30 


48,80 


48,80 


32,3 


30,40 


RINO CLENIL 100 ug suspension nasale Flacon de 200 doses 


135,00 


135,00 


89,3 


84,10 


RINOMICINE 400 mg/4 mg/200 mg/6 mg/30 mg/300 mg Sachet Boite de 10 


22,75 


22,70 


15,0 


14,20 


RIP-K3 150 mg/75 mg/400 mg Comprirne Boite de 30 


95,00 


95,00 


62,8 


59,20 


RISORPAN lOmgComprime Boite de 60 


27,50 


27,50 


18,2 


17,20 


RISPERDAL 1 mg Comprime pellicule Boite de 60 


552,00 


275^00 


365,1 


171,90 


RISPERDAL lmg/ml Solution buvable Boite de 1 Flacon de ĠO ml 


574,40 


269,00 


350,0 


167,80 


RISPERDAL 2mg Comprirne pellicule Boitt de 60 


1 048,00 


577,00 


693,2 


382,00 


RISPERDAL 4 mg Comprime pellicule Butte de 30 


1 048,00 


643,00 


693,2 


426,00 
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RISPERDAL CONSTA LP 25 mg/2 ml Poudre pour suspension injecrable Botte de 1 Kit (Flacon+solvant en seringue) 


1 547,10 


1 315,00 


1 023,4 


1 020,00 


RISPERDAL CONSTA LP 37,5 mg/2 ml Poudre pour suspension injeetaMe Boite rk 1 Kit (RacoD+solvant cn seringue) 


2 011,40 


1 613,00 


1 330,5 


1 326,00 


RISPERDAL CONSTA LP 50 mg/2 ml Poudre pour suspension injectable Boite de 1 Kit (Flacon-F-solvant en seringue) 


2 475,80 


1 911,00 


1 637,7 


1 632,00 


RISPERDALO RO 0, 5 mg Comprime orodispersible BoJte de 28 


119,90 


93,30 


79,3 


5&,10 


RISPERDALORO 1 mg Comptiffle orodispers^ble Boite de 28 


203,30 


134,00 


134,5 


83,50 


RISPERDALORO 2 mg Comprime orodispersible Bolte de 28 


365,70 


231,00 


241,9 


144,10 


RISPERD ALO RO 3 mg Comprime otodispersible Boste de 28 


574,70 


331,00 


380,2 


219,00 


RISPERDALORO 4 mg Comprime orodispersible Boite de 28 


766,50 


426,00 


507,0 


282,00 


RITROCINE 300 mg Comprimċ Boitede? 


130,00 


85,70 


86,0 


52,10 


ROACCUTANE 1 mg Capsole Boite de 30 


221 5 93 


221,00 


146,8 


138,30 


ROACCUTANE 20 mg Capsule Boite de 30 


346,43 


344,00 


229,2 


228,00 


ROCEPHlNE 1 g Poudre lyophilisee IM 1 flacon 


162,30 


119,20 


107,4 


74,30 


ROCEPHINE 1 g Poudre lyophilisee IV 1 flacon 


162,30 


114 s 30 


107,4 


71,20 


ROCEPHINE 2 g perfusion 1 flacon 


296,90 


295,00 


196,4 


195,80 


ROCEPHINE 250 mg Poudre lyophilisee IM 1 flacon 


58,80 


58,80 


38 5 9 


36,60 


ROCEPHINE 250 mg Poudre lyophilisee IV 1 flacon 


58,80 


5S 5 80 


38,9 


36,60 


ROCEPHINE 500 mg Poudre lyophilisee IV 1 flacon 


86 ( 40 


86,40 


57,1 


53,80 


ROCEPHINE 500 mgPoLidrelyophiiiset? IM 1 flacon 


86,40 


80,80 


57,1 


50,30 


ROCMALINE 413mg/ 1 ,5g Ampoule buvable Boiie de 20 ampoules de 10 ml 


44,00 


44,00 


29,1 


27,40 


RODOGYL 5 75MUI/125mg Comprimċ pdliculd Boitc d* 3Q 


107,40 


95,00 


71,0 


59,20 


ROFERON-A 3 MUI Solution injectable Seringue en verre pre-remplie 




2(39,00 


199,5 


179,40 


ROFERON-A 9 MTJI Solution injectable Seringuc en verre pre-rernplie 




764,00 


566,3 


508,00 


ROMAC 150 mg Comprime pellicule Boite de 10 


71,00 


71,00 


47,0 


44,20 


ROMAC 300 mg Comprime pellicule Bohe de 7 


94,00 


83,70 


62,2 


52,10 


RONIC 1 mg/mi CoUyre Flacon de 5 ml 


24 5 0O 


24,00 


15,9 


14,90 


ROSUSTAR 10 mg Comprime pelbcule Boite de 28 


157,70 


157,70 


104,3 


98,60 
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ROSUSTAR 20 mg Comprime pellicule Boite de 28 


255,00 


255,00 


168,7 


159,40 


ROSUSTÀR 40 mg Comprime pellicule Boite de 28 


415,00 


413,00 


274,5 


274,00 


ROSUSTAR 5 mg Comprime pellicule Bolte de 28 


127,40 


127,40 


84,3 


79,60 


ROTARIX Poudre et solvant poui suspension bu 1 dose de poudre en Flacon + 1 ml de solvant en Applkateur pour administration oraJe 


270,00 


270,00 


178,6 


168,20 


ROTARIX Suspension buvable en appiicateut pfe-rem.pli 1 applkateur de l,5ml 


270,00 


270,00 


178,6 


168,20 


ROTARIX Suspension buvable en applicate ur pre-rempli 10 appiicateurs de l,5ml 


2 160,00 


1 709,00 


1 428,8 


1424,00 


ROTARIX Suspension buvable en applkateurpre-rempli 5 applicateurs de l,5ml 


1 080,00 


1 015,00 


714,4 


712,00 


ROTARIX Suspension buvable en tube souple 1 tube de 1 ,5ml 


270,00 


270,00 


178,6 


168,20 


ROTARIX Suspension buvable en tube souple 10 tubes de l,5ml 


2 160,00 


1 709,00 


1 428,8 


1 424,00 


ROTATEQ 3,01*106 Ul/dose/4,39*l 06 Ul/dose /5,98* 106 UI/dose/3,51*106 UI/dose/4,13*106 Ul/dose Solution orale Boite de 1 tube unidose de 2 ml 


250,00 




165,4 


155,80 


ROVAMYCINE 0,75 MUI Comprirne pellicule Boite de 20 


40,30 


40,30 


26,6 


25,10 


ROVAMYCINE 1,5 MUI Comprime pellicule Boite de 16 


67,70 


67,70 


44,8 


42,20 


ROVAMYCINE 3 MUI Oitnprime pellicule Boite de 10 


114,65 


101,00 


75,8 


63,00 


ROVAMY CINE 3 MUI Comprimc pellicule Bolte de 16 


132,60 


132,60 


87,7 


82,60 


ROXAM 20 mg Gelule Boite de 1 6 


46,95 


48,90 


32,4 


30,50 


ROXAM 20 mg Sachet Boite de 8 


30,00 


30,00 


19,8 


18,70 


ROXAM 20 mg Solution injectable en ampoule 2 Ampoulcs 


23,00 


23,00 


15,2 


l4>30 


ROXAM 20 mg Suppositoire Boite de 10 


31,50 


31,50 


20,8 


19,60 


ROXID lOOmg geiuleBoitede 16 


12,95 


12,90 


8,6 


8,10 


ROXID 100 mg gelule Boke de 30 


23,60 


23,60 


15,6 


14,70 


ROXID 200 mg gelule Boite de 16 


18,35 


18,30 


12,1 


11,40 


ROXID 200 mg gelule Boite de 28 


30,80 


30,80 


20,4 


19,20 


ROXID 4,40% Suspension buvable Flacon de 90 mJ 


22,65 


22,60 


15,0 


14,10 


ROXOLID 150 mg Comprime pellicule Boitc de 10 


75,00 


75,00 


49,6 


46,70 


ROXOLID 300 mg Comprime pellicule Boite de 7 


99,00 


83,70 


65,5 


52,10 


ROYEN 500 mg CÀPSULES DURES Boite de 120 


140,00 


140,00 


92,6 


87,20 
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ROZEX 0,75% Gel Tube de 30g 


101,60 


87,10 


67,2 


54,30 


RULID 150 mg Comprime Boite de 10 


151,65 


99,80 


100,3 


62,20 


RULID 300 mg Comprime enrobe Boite de 7 




83,70 


132,2 


52,10 


RUPTON CHRONULE LP 4mg/50 mg Gelule Boite de 10 


26,00 


26,00 


17,2 


16,20 


RYBÀC 200 mg Puudre pour soluuon buvable Flacon de 60 ml 


26,50 


26,50 


17,5 


16,50 


RYBAC 500 mg Comprime Boitede20 


81,60 


81,60 


54,0 


50,80 


RYTHMODAN 100 mg Geiuk Eoire de 40 


46,80 


46,80 


30,9 


29,20 


SÀFLU 125 125ug//25ug Suspension pour inbakdon Flacon de 120 doses 


150,00 


150,00 


99,2 


93,70 


SAFLU 250 250ug//25ug Suspension pour Inhalatkm Flacon de 120 doses 


195,00 


195,00 


129,0 


121,90 


SAKLU 50 50jjg/ /25^ig Suspension pour lnhal&tion Flacon de 120 doses 


130,00 


130,00 


86,0 


81,20 


SALAZOPYRIN EN 500 mg Comprime enrobe Boite de 100 en flaeon 


194,70 


141,70 


128,8 


88,30 


SALBUMOL 0,5mg/rnl Solution injeetable Boite de 6 Ampoules. 


25,80 


25,60 


17,1 


16,00 


SALBUTAMOL MYLAN 5mg/5ml Soiution pour perfusion Boite de 10 ampoules de 5ml 


271,10 


269,00 


179,3 


179,30 


SALBUTAMOL MYLAN 5rng/5ml Solurion pour. perfusion Boite de 5 ampoules de 5ml 


159,50 


159,50 


105,5 


99,70 


SALIDOL 135 mg/265 rng/40 mg Comprime effervescents Boite de 10 


14,60 


14,60 




9,10 


SALIDOL 135 mg/265 mg/40 mg Comprimċ effervescents floitc de 20 


2Ġ 5 10 


25,10 


17,3 


16,30 


SANDIMMUN 100 mg Capsule molles Boite de 50 




1 746,00 


I 944,9 


1 463,00 


SANPIMMUN 100 mg/ml Solution Buvable FJacon 50 ml avet doseur 




1 755,00 


2 288,5 


1 472,00 


SANDIMMUN 25 mg Capsule molles Boite de 50 




565,00 


510,6 


374,00 


SANDIMMUN 50 mg Capsule molles Boite de 50 




1123,00 


996,8 


823,00 


SANDQCAL 500 mg Poudre pour solution buvable, Sacbet Boite de 10 


28,50 


28,50 


18,8 


17 f 80 


SANDOCAL 500 mg Poudre pour solution buvabie, Sachec Boite de 30 


78,00 


78,00 


51,6 


48,60 


SANDOSTATINE 100 ug/ml Arnpoule Injectable Boite de 6 Arnpoule de L ml 




532,00 


683,8 


353,00 


SANDOSTATINE 50 ug/ml Ampoule Injectable Boite de 6 Ampoule de 1 ml 




344 S G0 


365,6 


228,00 


S AN DOSTATIN E 500 ug/ml Ampoule Injectable Boite de 6 Ampoule de 1 ml 




2 £22,00 


3 272,4 


2 493,00 


SANMIGRAN ( 50 mg Comprime enrobe Boite de 50 


60,30 


60,30 


39,9 


37,60 
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SARGENOR 1 g Comprime effervescent Boite de 2 tubes de 10 


58,00 


58,00 


38,4 


36,10 


SARGENOR 1 g / 5 ml solution buvabk Boite de 20 ampoules de 5 ml 


47,00 


47,00 


31,1 


29,30 


SAVARINE 200 mg/1 00 mg Compnme pellkule Boite de 28 


167,70 


167,70 


110,9 


104,50 


S-CITAP lOmg Comprime peLliculle Boitc de 20 


103,20 


103,20 


G8 5 3 


64,30 


S-CITAP lOmg Comprime pelliculle Boite de 30 


154,30 


154,30 


102,1 


96,10 


S-CITAP iOmg Comprime pelliculle Boite de 60 


271,60 


271,00 


179,7 


169,20 


S-CITAP 20mg Comprime pelliculle Boite de 20 


132,00 


132,00 


87,3 


82,20 


S-CITAP 20mg Comprime pelliculle Boite de 30 


193,00 


193,00 


127,7 


120,20 


S-CITAP 5mg Comptime pelliculle Boite de 20 


60,90 


60,90 


40,3 


37,90 


S-OTAP 5mg Comprime pelliculle Boite de 30 


91,00 


91,00 


60,2 


56,70 


S-CQRT 20 mg Comp-rime effervescent secable Buite de 20 


34,70 


34,70 


22,9 


21,70 


SEBIPROX 1,50% solution pour application locale Flacon de 100 ml 


135 5 00 


135,00 


89,3 


84,10 


SEBIVO 600 mg comprime pellicule Boite dc 28 




2 031,00 


1 782,6 


1782,00 


SECTRAL 200mg Coinprime pellicule Boite de 20 


37,80 


37,80 


25,0 


23,60 


SECTRAL 400mg Comprime pelikule Bofc de 30 


104,65 


104,60 


69,2 


65,40 


SEDATIF PC ComprimE Boitt de 40 


45,50 


45,50 


30,1 


28,30 


SEDATTF PC Gtanolt 80 Granule environ 


46,30 


46,30 


30,6 


28,80 


SEDERGTNE 330 mg/200 mg Comprime effervescent Boite de 20 


16,40 


16,40 


10,8 


10,20 


SEDONASE 1 500 000 UT Poudre pour Solution injectable Boite d'un Flacon 




2 097,00 


1 850,0 


1 850,00 


SELEXID 200 mg Comprirne pellicule Boite de 12 


76,90 


76,90 


50,9 


47,90 


SENOPHILE 5 g/ 1 g Pomniade Boite de 1 Tube de 50 g 


14,60 


14,60 


9,6 


9,10 


SEPCEK 250 mg CnmprimK Boite de 1 


125,00 


118,20 


82,7 


73,70 


SEPCEN 500 mg Comprime Boite de 10 


245 5 10 


210,00 


162,1 


131,00 


SEPCEN 750mg Comprimċ Boitc de 10 


363,50 


361,00 


240,4 


239,00 


SEPTAZlDE200mgGeluleBokede 16 


13,45 


13,40 


8,9 


8,40 


SEPTÀZIDE200mgGeluleBoitede 30 


37,80 


37,80 


25 5 


23,50 
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SEPTEAL solution pour application locale Flacon de 250 ml 


30,50 


30,50 


20,2 


19,00 


SEPTEAL 0,5 G solutioo pour application locale Flacon de 60ml 


12,20 


12,20 


8,1 


7,60 


SEPTIL Poudre pour usage externe Flacon 10 g 


14,00 


14,00 


9,3 


8,70 


SEPTTVON 0,005 Soludon pour application locale Boite de 1 Flacon dc 500 tnl 


50,50 


50,50 


33,4 


31,50 


SEPTTVON 0,005 So-lurion pour application locale Boite de 1 Flacon de 250 ml 


28,70 


28,70 


19,0 


17,90 


SERC 8 mg Comprime Boite dc 50 


69,20 


69,20 


45,8 


43,10 


SERDEP 20 mg Gelule Boite de 14 


89,70 


89,70 


59,3 


55,90 


SERDEP 20 mg Gelule Boite de 28 


163,20 


163,20 


107,9 


101,70 


SERETIDE 125mcg/25mcgpar dose Suspension pour inhalation Flacon de 12-0 doses. 


175,00 


175,00 


115,8 


109,40 


SERETIDE 250mcg/25mcg par dose Suspension pour inhalation Flacon de 120 doses 


218,00 


218,00 


144,2 


136,20 


SERETIDE 50meg/25meg par dose Suspension pour inhalanon Flacon de 120 dos^s 


140,00 


140,00 


92,6 


87,50 


SERETIDE DrSKUS 100rncg/50mcg par dose Poudre pour inhalarion en Hedpiem unidose Boite de 60 recipients unidoses 


199,00 


199,00 


131,6 


124,40 


SERETIDE DISKUS 250mcg/50mcg par dose Poudre- pour inhalation en Reripient unidose Flacon de 60 doses 


248,00 


248,00 


164,0 


155,00 


SEREHDE DISKUS 500mcg/50mcg par dose Poudre pour inhalarion en Redpient unidose Boite de Ġ0 recipients unidoses 


340,00 


338,00 


224,9 


224,00 


SEROHALE 125 mgAċrosol Aerosol dc 120doscs 


142,00 


142,00 


93,9 


88,70 


SEROHALE 250 ug Aerosol Aerosol de 120 doses 


185,00 


185,00 


122,4 


115,60 


SEROHALE 50 ug Aerosol Aċrosol de 120 doses 


123,00 


123,00 


81,4 


76,90 




121,00 


121,00 


80,0 


75,40 


SEROPLEX IDmg Comprime pellicule secable Boite de 28 


240,00 


240,00 


158,8 


149,50 


SEROQUEL lOOmg Comprime enrohe Boite de 60 


276,00 


276,00 


182,6 


172,00 


SEROQUEL 200mg Comprime enrobe Boire de 60 


554,80 


552,00 


367,0 


365,00 


SEROQUEL 25mg Comprime ertrobe Boite de 60 


150,60 


l£0 9 oO 


99,6 


93,80 


SEROQUEL 300mg Comprime enrobe Boite de 60 


874,70 


870,00 


578,6 


576,00 


SERTRALINE GT 100 mg Comprime pdlicuie Boite de 30 


181,40 


181,40 


120,0 


113,00 


SERTRALINE GT 50 mg Comprime pellicule Boite de 30 


110,60 


110,60 


73,2 


68,90 


SERVETIKAL Poudre orale en flacon FlacondelOOg 


14,25 


14,20 


9,4 


8,90 



Nom du Medicament 


Prix Public Maroc 
en Dirhant avant 
rċvision 


Prix Public dc 
Vente en Dirham 
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SEVORANE 1 ml/ml Liquide pour inhaJation par vapeur Bohe de 1 Flacon de 250 ml 




1 960,00 


2 351,2 


1 £82,00 


SEVKEDOL 10 mg Comprime pellicule secable Boite de 14 


35,00 


35,00 


23,1 


21,80 


SEVREDOL 20 mg Comprime pellicule secable Bofte de 14 


62,00 


60,60 


41,0 


37,80 


SICCAFLUID 2,5mg/g Gd ophtalmiquc Flacon dc lOml 


38,50 


38,50 


25,5 


24,00 


SICCAPROTECT 30 mg/ml /14 mg/tnl Collyre Flacon de 1 ml 


22,00 


22,00 


14,5 


13,70 


SIDEPRES COOPER 10 mg Cumprime pellkule Boite de 10 


51,00 


51,00 


33,7 


31,80 


SIDEPRES COOPER 10 mg Comprime pellicule Boite de 20 


89,00 


89,00 


58,9 


55,40 


SIDEPRES COOPER 10 mg Cornprime pellicule Boite de 30 


131,00 


131,00 


86,6 


81,60 


SIDEPRES COOPER 20 mg Comprime pellicule Boite de 10 


75,00 


75,00 


49,6 


46,70 


SIDEPRES COOPER 20 mg Comprime pellkule Boite de 20 


132,00 


132,00 


87,3 


82,20 


SIDEPRES COOPER 20 Comprime pellicule Boire de 30 


193,00 


193,00 


127,7 


120,20 


SIDEPRES COOPER 5 mg Comprime pellicule Boite de 10 


30,00 


30,00 


19,8 


18 f 70 


SIDEPRES COOPER 5 rng Comprime pellicule Boite de 20 


52,80 


52,80 


34,9 


32,90 


SIFROL 0,26 mg Comprime à liberation prolongee Boite de 10 


49,60 


49,60 


32,8 


30,90 


SIFROL 0,26 mg Comprime à liberation prolongee Boite de 30 


148,50 


148,50 


98,2 


92,50 


SIFROL 0,52 mg Comprime à liberarion prolongee Boite de 10 


99,00 


99,00 


65,5 


61,70 


SIFROL 0,52 mg Compnme à liberauoa prolongċċ Bojte de 30 


296,00 


294,00 


195,8 


195,20 


SlFROL 1,05 mg Comprime à liberation prolongee Botte de 10 


197,50 


197,50 


130,6 


123,00 


SIFROL 1,05 mg Comprime à liberation prdongee Boite de 30 


592,00 


589,00 


391,6 


390,00 


SIFROL 2,1 mg Comprime à liberation protangee Buite de 30 


1 084,00 


1 017.00 


717,1 


714,00 


SILDENAFIL WIN 100 rng Comprirne pellicuJe Boite de 1 


46,90 


46,90 


31,0 


29,20 


SILDENAFILWIN 100 mg Comprime pellicule Boite de 2 


82,50 


82,50 


54,6 


51,40 


SILDENAFILWIN 100 mg Comprime pellieule Boite de 4 


145,20 


145,20 


96,0 


90,50 


SILDENAFIL WIN 50mg Comprime pellicule Buitedel 


28,60 


28,60 


18,9 


17,80 


SITDFNAFILWIN 50mg Comprime pelliculċ Boite de 2 


50,30 


50,30 


33,3 


31,30 


SILDENAFIL WIN 50mg Comprime pelliculċ Boite de 4 


88,50 


88,50 


58,5 


55,10 
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SIMVACOL 40 mg Comprime pellicule Boite de 28 


73,40 


73,40 


48,5 


45,90 


SLMVÀCOL 40 mg Comprime pellicule Boite de 56 


129,20 


129,20 




80,70 


SIMVASTATTNE GT 20 mg Comprime enrobe Boire de 20 


35,80 


35,80 


23,7 


22,40 


SIMVASTATTNE GT 20 mg Cornprirne enrobe Boite <Je 30 


48,00 


48,00 


31,7 


30,00 


SIMVASTATTNE GT 40 mg Comprime enrobe Boire de 30 


78,70 


78,70 


52,1 


49,20 


SIMVASTATINE \PIN 20mg Cumprime pellicule secable Boite de 14 


25,10 


25,10 


16,6 


15,70 


SIMVASTATINE WIN 20mg Comprime pellicule secable Boire de 28 


44,20 


44,20 


29,2 


27,60 


SIMVASTATINE WIN 40mg Comprime pellicule secable Boire de 28 


72,50 


72,50 


47,9 


45,30 


SINECOD 0,30Ġlg Sirop FL de 200ml 


23,50 


23,50 


15,5 


14,60 


SlNGULALR 10 mg Cornprime Boite de 28 


349,00 


307,00 


230,9 


204,00 


SINGULAIR 4 mg Saehet Boite de 28 


299,00 


297,00 


197,8 


197,80 


SINGULAIR 5 mg Compritnċ Boitede28 


306,00 


303,00 


202,4 


201,00 


SINTROM 4 mg Comprime Boite de 10 


17,95 


17,90 


11,85 


11,20 


SIPROZONE 20 mg Cornprime Boire de 20 


35,00 


35,00 


23,1 


21 f 90 


SIRDALUD 4 rng Comprirne Pellicule Bolte de 30 


86,70 


86,70 


57,35 


54,00 


SIVASTA SOTHEMA 20 mg Comprime Boite de 28 


84,00 


84,00 


55,6 


52,50 


SIVASTA SOTHEMA 40 mg Comprime Boice de 28 cps 


176,00 


176,00 


116,4 


110,00 


SK-F 12 Solurion concentree acide pour hemodialyse au bicarbonate Bidon de 10 iitres 




136,00 


85,0 


85,00 


SK-F 12 Solution concentree acide pour hemodialyse au bicarbonate Bidon de 5 litres 




72,00 


45,0 


45,00 


SK-F 203 Solurion concenrree acide pour hemodialyse au bicarbonare Bidon de 10 litrea 




240,00 


150,0 


150,00 


SK-F 203 Solurion concenrree acide pour hemodialyse au bicarbonare Bidon de 5 litres 




65,60 


41,0 


41,00 


SKIACOL 0,005 Collyre Flacon de UNIDOSE 0,5ml 


18,20 


18,20 


12,0 


11,30 


SKINOSALIC 0,O5%/3Vo PommadeTube de 30g 


26,50 


26,50 


17,5 


16,50 


SKINOSALIC 0,065 g/2 gLorion Flacon 30g 


34,70 


34,70 


22,9 


21,60 


SKINOSONE 0,05 gCremeTubede 15g 


14,35 


14,30 


9,5 


8,90 


SKINOSONKO^gPommadeTubede 15g 


16,85 


16,80 


1U 


10,50 



Nom du Medicament 
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SMECTÀ 3 g Poudre pour suspension buvable Boite de 30 Sachets 


52,40 


52,40 


34,7 


32,60 


SOCLAV lg/125 rng Poudre puur suspension buvable Boite de 12 sachets 


93,00 


93,00 


61,5 


57,90 


SOCLAV lg/125 mg Poudfe pout SuSpension buvable Boite de 16 sachets 


124,00 


124,00 


82,0 


77,30 


SOCLAV ENFANT 100 rng/ 12,5 mg/ml Poudre pour suspension buvable Flacon de ĠOml 


63,00 


63,00 


41,7 


39,20 


SOCLAV ENFANT 500 rng/62,5 mg POUDRE POUR SUSPENSION BLTVÀBLE Boite/12 sachets 


58,90 


58,90 


39,0 


36,70 


SOCLAV ENFANT 500 mg/62,5 mg POUDRE POUR SUSPENSION BUVABLE Boite/16 sachets 


77,90 


77,90 


51,5 


48,50 


SOCLAV NOURRISSON 100 mg/12,5 mg/ml Poudre pour suspension buvabk Flacon de 30 ml 


38,00 


3&,00 


25,1 


23,70 


SODRIX 2,5Comprimepe-btu_e Boke de 30 


36,00 


36,00 


23,8 


22,50 


SODRIX LP 1,5 mg Comprimċ pelliculc à liberation prolongee enrobe Boite dc 30 


34,20 


34,20 


22,6 


21,40 


SOLACY ADULTES 72,6rng/77,4mg/1650UI/22mg GeluJe Boitede45 


37,40 


37,40 


24,7 


23,30 


SOLACY PEDIATRIQUE 36,30mg/38 ( 7mg/1000UI/llmg Comprime pour suspension buvsble Bolte de 30 


35,50 


35,50 


23,45 


22,10 


SOLIAN lOOmg Comprime secable Boite de 30 


139,60 


139,60 


92,3 


87,00 


SOLIAN 100mg/4ml Solution buvable Flacon de 60 ml 


367,40 


365,00 


243,0 


242,00 


SOLIAN 200 mg Comprime Secable Boite de 30 


340,70 


339,00 


225,4 


224,00 


SOLIAN 200 rng Comprime secable Boite de 60 


590,00 


587,00 


390,3 


389,00 


SOLTAN 200mg/4ml Solutioa injectabk Boite de 6 ampoudes de 4ml 


224,00 


224,00 


148,2 


139,60 


SOLTAN 400mg Comprime pellicule secable Boite de 3-0 


558,70 


556,00 


369,6 


368,00 


SOLIAN 50mg Comprime Boite de 30 


85,10 


85,10 


56,3 


53,00 


SOLlCAMlOmg GeTule BoJte de 10 


23,45 


23,40 


15,5 


14,60 


SOLTCAM 10 mg Gċlule Boite de 2& 


58,15 


58,10 


38,45 


36,20 


SOLTCAM 20 mg Gelulc Boite de 10 


35,70 


35,70 


23,6 


22,20 


SOLTCAM 20 mg Geiule Boite de 28 


91,80 


91,80 


60,7 


57,20 


SOLUDIAL BICARBONATE 750 g Poudre pour solution d'hemodialyse Cartouche 1000ML 




101,40 


63,4 


63,40 


SOLUGEL 4% Gel Tube de 45g 


88,40 


88,40 


58,5 


55,10 


SOLUGEL 8% Gel Tube de 45g 


39,60 


89,60 


59,3 


55,80 


SOLUMEDROL 120 mg/2rrd Injectable 1 Flacon + 1 ampouk 


57,60 


57,60 


38,1 


36,00 
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SOLUMEDROL 20 mg/2ml InjectaWe 1 Flacon + 1 ampoule 


16,40 


16,40 


10,8 


10,20 


SOLUMEDROL 40 mg/2ml Injectable 1 Flacon + 1 ampoule 


24,30 


24,30 


16,1 


15,20 


SOLUMEDROL 500 mg InjettaLle Boite de 10 Flacons 




1368,00 


1 100,0 


1 100,00 


SOLUPRED 20mg Comprime effervescent Boke de 20 


79,40 


58,40 


52,5 


36,50 


SOLUPRED 5mg Comprime effervescent Boite de 30 


33,30 


33,30 


22,0 


20,80 


Solution d'albumine humaine-CNTS 200 mg/ml Solution pour perfusion Flacon de lOOml 


550,00 


547,00 


363,8 


362,00 


SOMATOSTATINE 0,250 mg Poudre et solvant pour usage parenteral 1 Ampoule de 


419,60 


417,00 


277,6 


276,00 


SOMATOSTATINE 3 mg Poudre et solvant pour usage parenrerai 1 Flacon 


4 322,00 


3 205,00 


2 859,0 


2 850,00 


SOMATULINE LP 1 20 mg Solution injectable Boire de 1 Seringue preremplie de 0,5 ml 




23 848,80 


13 730,00 


15 776,0 


13 441,00 


SOMATULINE LP 30 mg Poudre et solvant pour (T.M) suspension injectable Boite de 1 Flacon + Ampoule 


10 800,00 


6 437,00 


7 144,2 


6 167,00 


SOMATUUNE LP 60 mg Solution injcctable (l.M) Boire dc 1 Seringue preremplie de 0,3 mJ 


16 697,70 


9 508,00 


11 045,5 


9 302,00 


SOMATULINE LP 90mg Solution Injectable (I.M) Boite de 1 Seringue preremplie de 0,3 ml 


19 646,10 


11 752,00 


12 995,9 


11 502,00 


SOPHTAL 100mg/5mg/ lOOml Collyre FlacondelOml 


18,50 


18,50 


12,2 


11,50 


SORBALCA Comprimc eff Boite de 20 


24,35 


24,30 


16,1 


15,20 


SORBHEPATTC 1,500 g/0,050 g/0,025 g Comprime effervescent Boite de 20 


17,00 


17,00 


11,2 


10,60 


SOTAK poudre pour suspeasion buvable Boite de 2 Flacons de 1 00 g 


72,00 


72,00 


47,6 


44,90 


SOUFRANE 2% Solution. pour pulverisation nasale Flacon de 20 ml 


16,30 


16,30 


10,8 


10,20 


SPASFON 0,1 5 g/0,1 5g Suppositoire Boite de 8 


22,60 


22,60 


14,9 


14,10 


SPASFON 0,15 g/0,15g Suppositoire Boite delO 


28,00 


28,00 


13,5 


17,40 


SPASFON 40 mg/0,04 ml Solution injectable Boite de 6 Ampoules de 4 ml 


33,00 


33,00 


21,8 


20,60 


SPASFON 62,233 mg/80 mg Comprime enrobe Boite de 30 


27,50 


27,50 


18,2 


17,10 


SPASFON 80 mg LyophiSisat oral Boite de 10 


35,40 


23,00 


23,4 


14,30 


SPASMAG 59mg/50mg Gelule Boite de 6f) 


46,95 


46,90 


31,05 


29,20 


SPASMAG 1,2 g/0 ( lg Solution buvable 30 ampoules de 5 ml 


52,90 


52,90 


35,0 


33,00 


SPASMOPÀN 10 mg Supposiroiie Boite de 6 


10,85 


10,80 


7,2 


6,80 


SPA5MOPAN 10 mg Dragee Boite de 40 


20,00 


20,00 


13,2 


12,50 
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SPASMOPAN 20 mg/ 1 ml Solution injectable Boite de 6 ampoules 


17,75 


17,70 


11,7 


11,10 


SPASMOPRIV 200 mg Comprime secable Boke de 30 


44,90 


44,90 


29,7 


28.00 


SPASMOPRTV 100 mg Gelule Boite de 20 


28/75 


2&,70 


19,0 


17,90 


SPASMYLl,2g granule pour Suspension buvable Flacon de 250 ml 


23,00 


23,00 


15,2 


14,30 


SPECTRUM 750mg Comprime pellicule Boite de 10 


267,00 


267,00 


176,6 


166,40 


SPECTRUM 0,30% Collyre F/5ml 


33,00 


33,00 


21,8 


20,60 


SPECTRUM 0,30% soJ p bst auric F/Sml 


33,00 


33,00 


21,8 


20,60 


SPECTRUM 200mg/ 1 OOml Solution pour perfusion Boite de 1 


159,00 


159,00 


105,2 


99,10 


SPECTRUM 250mg Comprime pellicule Boite de 10 


55,00 


55,00 


3Ġ,4 


34,30 


SPECTRUM 250mg Comprime pellicule Boite de 16 


64,00 


64,00 


42,3 


39,90 


SPECTRUM 250mg Comprime pellicule Bohe de 20 


80,00 


80,00 


52,9 


49,80 


SPECTRUM 500mg Comprime pellicule Boite de 10 


89,00 


89,00 


5B,9 


55,40 


SPECTRUM 5O0mg Comprimc pellicule Boite de 16 


128,00 


128,00 


84,7 


79,70 


SPECTRUM 5Q0mg Comprime pellicule Boite de 20 


160,00 


160,00 


105,8 


99,70 


SPECTRUMCi 500 mg Comprime pellicule Boke de 2 


45,00 


40,00 


29,8 


24,90 


SPIBAC l 5 5MUTComprimepelljculeBoitedel6 


45,00 


45,00 


29,8 


28,00 


SPIBAC 3MUIComprimepelliculeBoitedel6 


91,00 


91,00 


60,2 


56,70 


SPIRALIDH 1.5 MUI Comprime pelljcule Boitt de 1Ġ 


59,15 


59,10 


39,1 


36,80 


SPIRAIJDE 3 MUI Comprime pelliculċ secable Boite de 10 


73,95 


73,90 


48,9 


46 t 10 


SPIRALIDE 3 MUI Comprime pellicule secable Boite de 16 


112,20 


112,20 


74,2 


69,90 


SPIRAZOLE 0,75MUI/125mg Comprime pellicule Boite de 30 


80,60 


80,60 


53,3 


50,20 


SPIRIVA 18 p.g Poudre pour inhalation en gelufe 30 Gelule 


633,00 


571,00 


41S.0 


378,00 


SPIRIVA 18 u-g Poudre pour inhalation en gelule + Inhalateur 30 Gelule 


574,00 


571,00 


379,7 


378,00 


SPORILINE 1% Lotion Flacon dc 25 ml 


20,86 


20,90 


13,8 


13,00 


SPREGAL 0,663 g /5,305 g Solution pour usage externe Flaccon de 152 g 


106,00 


106,00 


70,1 


66,00 


SPRIDOL 1 00 mg sachet Boirc de 20 


17,35 


17,30 


11,5 


10,80 
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SPRIDOL 1000 mg sachet Boite de 20 


54,20 


54,20 


35,8 


33,80 


SPRIDOL lg solution injectabk Boite de I flacon 


7,55 


7,50 


5,0 


4,70 


SPRIDOL lg solution mjectable Boite de 6 flacons 


44,65 


44,60 


29,5 


27,80 


SPRIDOL 250 mg sachet Boite <k 20 


18,50 


18,50 


12,2 


11,50 


SPRIDOL 2g solution injectable Boite de l flacon 


11,90 


11,90 


7,9 


7,40 


SPRIDOL 2g solution injectable Boite de 6 flacons 


65,90 


65,90 


43,6 


41,10 


SPRIDOL 500 tng sachet Boite de 20 


21,80 


21,80 


14,4 


13,60 


SRJLANE 5% Creme Tube de 60g 


27,20 


27,20 


18,0 


16,90 


STABLON 12,5 mg Compnme enrobe Boite dc 30 


116,50 


116,50 


77,1 


72,60 


STADIAR 2mg Gelule BoTte de 20 


25,40 


25,40 


16,8 


15,80 


STADIAR 2mg Gelule Boite de 6 


10,00 


10,00 


6,6 


6,20 


STAGID 700 mg Comprime secable Boite de 100 


107,60 


107,60 


71,15 


67,20 


STAGID 700 mg Comprimt sċcabk Boite de 30 


36,20 


36,20 


23,9 


22,60 


Stalevo 100/25/200 mg Comprime Pdlicule Boite de 100 


1 196,10 


1 089,00 


791,2 


788,00 


Stalevo 100/25/200 rng Ccjmprimċ Pellicule Boitc de 30 


409,10 


407,00 


270,6 


269,00 


Stalevo 150/37,5/200 mg Comprime Pellicule Boite de 100 


1 232,80 


1 113,00 


815,5 


812,00 


Stalevo 150/37,5/200 rng Comprime Pellicule Boite de 30 


421,30 


419,00 


278,7 


277,00 


Stalevo 50/12,5/200 mgComprime Pellicule Boite de 100 


1 181,60 


1 080-00 


781,6 


779,00 


Stalevo 50/12,5/200 mg Comprime Pellicule Boite de 30 


404,10 


402,00 


267,3 


266,00 


STAMARIL > 1000 Ul Poudre et solvant pour susp-ension injectable Boite de 1 Flacon de lyophilysat 4- 1 seringue pre remplie de solvant 




166,40 


104,0 


103,70 


STAPHYPEN 1 g Injectable Boke de 1 


22,95 


22,90 


15,2 


14,30 


STAPHYPEN 125mg/5ml Poudre pour suspension buvable Fkċon de 100 ml 


35,70 


35,70 


23,6 


22,20 


STAPHYPEN 250mg/5ml Poudrepour suspension buvable Racon de 100 rnl 


70,40 


70,40 


46,6 


43,90 


STAPHYPEN 500 mg Gelule Boite de 1 2 


68,35 


68,30 


45,2 


42,60 


STAPHYPEN 500 mg Gelule Boite de 24 


125,45 


125,40 


83,0 


78,20 


5TAPHYPEN 500 mg Injectable Boite de 1 


13,15 


13,10 


8.7 


8,20 
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STARMOX 500 mg/5 ml Poudre pour suspensioni orale Flacon de 60 ml 


32,50 


32,50 


21,5 


20,20 


STARMOX 1 g Comprimc dispersible Boite dc 12 


56,00 


56,00 


37,0 


34,90 


STARMOX 1 g Comprime dispersible Boite de 16 


73,00 


73,00 


48,3 


45,50 


STARMOX 125 mg Puudre pour suspensioa orale Flacon de 60 ml 


17,80 


15,30 


11,8 


9,50 


STARMOX 250 mg Poudre pour suspension orale Flacon de 60 ml 


23,00 


23,00 


15,2 


14,30 


STARMOX 500 mg Comprime dispersible Bolte de 12 


45,00 


34,60 


29,8 


21,50 


STARMOX 500 mg Comprime dispersible Boite de 16 


58,00 


46,10 


38 5 4 


28,70 


STARPEN 1000000UI Comprime Boite de 1 2 


34,15 


34,10 


22,55 


21,30 


STARPEN 250 000 UI/5 ml Granules pour Suspension buvable Flacon de 1 20 ml 


27,55 


27,50 


18,2 


17,20 


STARPEN 400 000 UI/5ml Sirop Flacon delOOml 


39,55 


39,50 


26,15 


24,60 


STARZOL 150 mg Gelule Boice de 1 


26,55 


26,50 


17,6 


16,50 


STARZOL 50 mg Gelule Boite de 3 


31,00 


31,00 


20,5 


19,30 


STARZOL 50 rng Geluk Boire de 7 


76,40 


76,40 


50,5 


47,60 


STATICOL 20 mg Comprime enrobe secable Boite de 14 


50,00 


50,00 


33,1 


31,20 


STATICOL 20 mg Comprime enrobe secable Boite de 28 


100,00 


100,00 


66,1 


62,50 


STATOR 40 mg Comprimċ Boite de 30 


171,00 


171,00 


113,1 


106,90 


STATOR 20 mg Comprirne Mte de 60 


170,00 


170,00 


112,4 


106,20 


STATOR 20 mg Comprime Boite de 30 


90,00 


90,00 


59,5 


56 f 20 


STEDIRIL 0,5 mg/0,05 mg Comprime enrobe Boite de 21 


11,65 


11,60 


7,7 


7,30 


STEDIRJL 0,5 mg/0,05 mg Comprime enrobe Boite de 63 


26,95 


26,90 


17,8 


16,80 


STERDEX 0,267mg//l,335mgCapsulemolle Boitede 12 


26,40 


26,40 


17,5 


16,40 


STEROGYL 15 H 600,000 UI Solution huileuse buvable et injectablc Boite de 1 Ampouk de 1,5 ml 


13,00 


13,00 


8,6 


8,10 


STEROGYL 2000 000 UI Goutte buvable Flacon de20ml 


20,00 


20,00 


13,2 


12,50 


STIEVAMYCINE 0,01 %/4% Gel doux Tube de 25 g 


96,80 


96,80 


64,0 


60,30 


STIEVAMYCINE 0,03%/ 4% Gei regulier Tube de 25 g 


99,00 


99,00 


65,5 


61,70 


STIEVAMYCINE 0,05%/4% Gel fort Tube de 25 g 


104,50 


104,50 


69,1 


65,10 
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STILNOX lOmg Comprime pellicule secable Boite de 20 


71,50 


56,60 


47,3 


35,20 


STILNOX CR 12 5 5Gmg Comprime pdlkule à liberation controlee Boite de 28 


122,00 


122,00 


80,7 


76,00 


STILNOX CR 6,25mg Comprimċ pellkule à liberation controlee Boice de 28 


98 5 00 


98,00 


64,8 


61.10 


STIMOL 1 g/10 ml Sdution buvab-le Boite de 20 Ampouks de 10 ml 


46 5 00 


46,00 


30,4 


28,70 


STIMOL 1 g Poudre effervescente pour Soiution buvable Boite de 1 8 sathets 


82,90 


82,90 


54,8 


51,60 


STIMYCINE 2,09% Solution pour applicatioii locale Fiacon de lOOml 


66,40 


66,40 


43,9 


41,40 


Stocrin 6O0mg Comprime pellicule Boite de 30 




705,00 


468,7 


468,00 


STODAL Sirop Flaccon de 200 ml 


28,00 


28,00 


18,5 


17,40 


STRATTERA 1 mg Gċlule Bohe de 28 


1 066,30 


1 006,00 


705,3 


703,00 


STRATTERA 1 Omg Gelule Bolte de 7 


266,50 


266,00 


176,3 


166,00 


STRATTERAlSmg Gelule Bohe de 28 


1 066,30 


1006,00 


705,3 


703,00 


STRATTERA 1 8 mg Gelule Bohe de 7 


266,50 


266-00 


176,3 


166,00 


STRATTERA 25 mg Gelule Bohe dc 23 


1 066,30 


1 006,00 


705,3 


703,00 


STRATl'LRA -_5 mg Gelule Boite de / 


266,50 


266,00 


176,3 


166,00 


STRATL'ERA 40 mg Gelule Boite de 2H 


1 066,30 


1 006,00 


705,3 


703,00 


STRA 1 L BRA 40 mg GeLule Boiie de 7 


266,50 


266,00 


176,3 


166,00 


S TKA'lTbKA 60 m& GeLuie Boite de 2« 


1 066,30 


1006,00 


705,3 


703,00 


STRATTERA 60 mg Gelule Boke de 7 


266,50 


266,00 


176,3 


166,00 


STREPTOCID 1 g Comprime Boite de 12 


60,20 


58,80 


39,8 


36,60 


STREPTOCID 1 g Comprime dispersible Boite de 12 


60,20 


58,80 


39,8 


36,60 


STREPTOCID 125 mg Poudre pour suspension buvable Flacon de 60 ml 


18,85 


15,30 


12,5 


9,50 


STREPTOCID 250 mg Comprimċ dispersible Boite de 12 


32,65 


32,60 


21,6 


20,30 


STREPTOCID 250 mg Poudre pour suspension buvable Flacon de 100 ml 


32,00 


32,00 


21,2 


19,90 


STREPTOCID 250 mg Poudre pour suspeasion buvable Flacon de 60 ml 


23,95 


23,90 


15,8 


14,90 


STREPTOCID 500 mg Comprime dispersible Boite de 12 


39,80 


34,60 


26,3 


21,50 


STREPTOCID 500mgGeiuleBoitede 12 


40,30 


40-30 


26,6 


25,10 



1 lUUl UU IT*. kU4V(Ul Itil L 


Prix Public Maroc 
en Dirham avanl 
rċvialon 


Prix Public de 

T ^ 1"*- 1_ 

Veiite en Dirharn 
apres rċvision 


Prbc Hdpital en 
Dirham avant 
rċvision 


PfU Hàpiial en 
Dirham apres 
rċvisioia 












STREPTOCID 500 mg/5 ml Poudte puur suspension buvable Flacon de 60 ml 


33,65 


33,60 


22,2 


21,00 


STREPTOCID SANS SUCRE 125 mg Puudre pour suspcosion buvabk Flacon de 60 ml 


17,80 


15,30 


11,8 


9,50 


STREPTOCID SANS SUCRE 250 mg Poudre pour suspension buvable Fiacon de 100 ml 


32,00 


32,00 


21,2 


19,90 


STREPTOCID SANS SUCRE 250 mg Poudre pour suspension buvable Flacon de 60 ml 


23,00 


23,00 


15,2 


14,30 


STREPTOCID SANS SUCRE 500 mg/5 ml Poudre pour suspension buvable Flaton de 100 ml 


47,10 


47,10 


31,1 


29 s 30 


STREPTOClDSANSSUCRE500mg/5ml Poudre pour suspension buvable Flacon de 60 ml 


32,50 


32,50 


21,5 


20,20 


STREPTOMYCIME Injectable 1 Flacon 


8,65 


$,60 


5,7 


5,40 


STREPTOPHARMA lg Poutlre pour sijluuon iojectable Boite de 1 Flacon de lg 


8,50 


8,50 


5,6 


5,30 


STRESAM 50 mg Geluie Boite de 60 


93,80 


74,00 


62,0 


46,10 


STRUCTUM 500 mg Geiule Boite de 60 


230,00 


230,00 


152,1 


143,30 


SUFENTA 10 m» /2 ml Solurion injectable Boite de 5 Ampoules 




68,30 


42,7 


42,60 


SUFENTA 250 ug /5 ml Solution injectable Boite de 10 Ampoules 


1 559,50 


«82,00 


1 031,3 


452,00 


SUFENTA 50 ug /10 ml Solunon injectable Boite de 10 Ampoules 




500,00 


332,5 


331,00 


SUFENTA 50 /ml Sdutbn injectable Boite -de 5 Ampoules 


167,80 


167,80 


111,0 


104,50 


SUFENTANIL MYLAN 5Gng/ml Soluuon injectable Boite de 20 Ampouks de 5ml 


1 641 5 00 


1 160,00 


1 085,5 


861,00 


SUFENTANIL MYLAN 5ug/m3 Sokinon injectable Boite de 20 Ampouks de lOml 


529,00 


526,00 


349,9 


348,00 


SUFENTANIL MYLAN 5ug/ml Solution injectable Boite de 20 Ampouks de 2ml 


190,50 


190,50 


126,0 


118,70 


SUGASTlgSachetBoitede 30 


81,45 


81,40 


53,9 


50,70 


SUGAST5Q0mgComprirneBoLtede 50 


77,65 


77,60 


53,4 


48,40 


SULAFTE DE MAGNESIUM PROAMP 0,15 g/ml solute injectable Boite de 50 ampoules de lOml 




200,00 


125,0 


125,00 


SULFA-BLEU 10%/0,01% Collyre Flacon de iOml 


18,50 


18,50 


12,2 


11,50 


SULFAM 80 mg Comprime secable Boite de 20 


25,50 


25,50 


16,9 


15,90 


SULFAM 80 mg Coraprime secable Boite de 60 


71,40 


71,40 


47,2 


44,60 


SULFAPRIM 200mg/4Omg par 5 ml Suspension buvable Flacon de 1 25 ml 


18,35 


18^0 


12,1 


11,40 


SULFAPRIM FORT S00mg/160mg Comprime secable Boite de 20 


26,50 


26*50 


17,5 


16,50 


SULFOBACTIN 250mgCompriinċBokede 16 


27,55 


27,50 


18,2 


17,20 
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SULFOBACTIN 250 mg Comprime Boite de 40 


57,10 


57,10 


37,8 


35,60 


SULFOBACTTN 500 mg Comprime Boire de 20 


67,85 


67,80 


44,9 


42,30 


SULFOBACTIN 500 mg Comprime Boire de 50 


134,65 


134,60 


89,1 


83,90 


S ULPIAN 200mg Gelule Boite de 20 


86,70 


86,70 


57,3 


54,00 


SULPIDAL 50 mg Oelule Boiiedc20 


29,50 


29,50 


19,5 


18,40 


SULRID 50 mg Comprime Boite dc 20 


26,00 


26,00 


17,2 


16,20 


SUPPOSEDAL ADULTE40/40/20mgSa P positoireBoitede 12 


13,00 


13,00 


8,6 


8,10 


SUPPOSEDAL ENFANT20/20/10mgSuppositoireBoitede 12 


12,00 


12,00 


7,9 


7,50 


SUPPOSEDAL PARACETAMOL ADULTE 500mg Suppositoire Boite de 12 


24,00 


24,00 


15,9 


14,90 


SUPPOSEDAL PARACETAMOL ENFANT 250rng Suppositoire Boite de 12 


20,00 


20,00 


13,2 


12 9 50 


SUPPOSEDAL PARACETAMQL NOURRISSON lOOmg Suppositoire Boite de 12 


17,00 


17,00 


11,2 


10,60 


SUPRADYNE PRONATAL Comprime pellicule Boite de 30 


77,70 


77,70 


51,4 


48,40 


SUPRÀLER 5 mg Comprime enrobe Boite de 14 


62 5 Q0 


45,20 


41,0 


28,20 


SUPRALER 5 mg Comprime enrobe Boite de 28 


118,00 


90,50 


78,0 


56,40 


S UPRALER 5 mg Comprime enrobe Boite de 7 


34,00 


25,30 


22 5 5 


15,80 


SUPRALOX 6Ġ0mg//90Qmg Suspeosion buvable F/250ml 


47,00 


47,00 


31,1 


29,30 


SUPRIMASE 1 50 rng Gelule Boite de 4 


79,00 


79,00 


52,2 


49,20 


SUPRIMASE 150 mg Gdde Boke uniuire 


29,90 


29,90 


19,8 


18,60 


SUPRIMASE 50 mg Gellule Boite de 7 


94,90 


94 s 90 


62,8 


59,10 


SUPRIMASEDUO 150 mg Gelule Botte de 2 


49,90 


49,90 


33,0 


31,10 


SURGAM lOOmgComprime secable Bokede 30 


34,00 


34,00 


22,5 


21,20 


SURGAM 200mg Compriine secable Boite de 20 


55,40 


55,40 


36,6 


34,50 


SURMONTIL 25 rng Comprime Boire de 50 


49,50 


49,50 


32,7 


30,80 


SURMONTIL 4% Solunon buvable Boitc de 1 Flacon de 30 tnl 


54,30 


543 


35,9 


33,80 


SUSTANON 250 mg Solution Injectable IM Boite de 1 


45 5 0O 


45,00 


29,8 


28,00 


SUTENT 12,5 mg Gehile Boite de 30 




9 920,00 


9 800,0 


9 733,00 
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SUTENT 25 mg Gelule Boite de 30 




19 440,00 


19 600,0 


19 066,00 


SUTENT 50 mg Geluk Boite de 30 




38 480,00 


39 200,0 


37 733,00 


SYMBlCORT TURBUHALER 200/6 ug Poudre pour inhakrion Fkeon de 120 doses 


299,00 


297,00 


197,8 


197,80 


SYMBICORT TURBUHALER 100/6ug par dose Poudie pour inhalation Flacon de 120 doses 


243,00 


243,00 


160,7 


151,90 


SYMBICORT TURBUHALER 400/ I2ug par dose Poudie pour inkalation Flacon de 60 doses 


299,00 


297,00 


197,8 


197,80 


SYNACTHEN lmg Solutċ injectable Boite de i amp 


47,30 


47,30 


31,3 


31,20 


SYNAGIS 100 mg poudre et solvant pour Sulutiori irtjectable flacon + ampoule 


8 35S,ĠĠ 


5 798,00 


5 528,8 


5 511,00 


SYNAGIS 50 mg poudre et solvani puur soluuon injectable flacon + ampouk 


4 917,00 


3 587,00 


3 252,6 


3 242,00 


SYNFLORIX Suspension injectable en flacon Boite de 1 flacon de 0,5ml 


533,50 


4as t oo 


352,9 


323,00 


SYNFLORIX Suspeosion injectable en flacon Boite de 10 flacons de 0,5rnl 


4 268,00 


3 170,00 


2 823,3 


2 814,00 


SYNFLORIX Suspensiun injectabk en seringue pre-rempli Bolte <Je 1 scringue de 0,5ml 


533,50 


531,00 


352,9 


351,00 


SYNFLORIX Suspension. injeccable en seringue pre-rempli Bofre de 10 seringues de 0,5ml 


4 268,00 


2 952,00 


2 823,3 


2 590 f 00 


SYNNAX 100 rng Comprime Boitc de 30 


196,00 


196,00 


129,6 


122,10 


SYNNÀX 100 mg Cornprime Boite de 60 


372,00 


370,00 


246,1 


245,00 


SYNNAX 25 mg Comprime Boite de 30 


96,00 


89,80 


63,5 


56,00 


SYNNAX 25 mg Comprime Boite de 60 


182,00 


158,00 


120,4 


98,40 


SYNNAX 5 mg Comprime dispersible Boite de 30 


94,00 


41,20 


62,2 


25,70 


SYNNAX 5 mg Comprime dispersibk Boite de 60 


178,00 


72,50 


117,7 


45,20 


SYNNAX 50 mg Comprime Boite de 30 


150,00 


150,00 


99,2 


93,50 


SYNNAX 50 mg Compnme Boite de 60 


285,00 


283,00 


188,5 


187,90 


SYNTHOL 0,936 g/0,26 g/0.26 g/0,021 g/0,105 g/0,002Ġ g/0,0026 g Liquide Fkcon de 200 ml 


16,65 


16,60 


11,0 


10,40 


SYNTOCINON 5 UI/1 ml Solution Tnjectable Boite de 3 Ampouless de 1 ml 


17,20 


17,20 


11,4 


10,70 


SYSTRAL 1 5 mg/g Pommade Tube de 20 g 


16,60 


16,60 


11,0 


10,30 


SYSTRALC Comprime drageifiċ Boite de 20 


14,00 


14,00 


9,3 


8,70 


TABUNEX 0,05% Suspension pour pulverisation nasaie Flacon de 120 doses 


no,oo 


110,00 


72,8 


68,50 


TADBNAN 50 mg Capsule mgUe Boite de 30 


208,00 


181,70 


137,6 


113,20 
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TAFEN 20 mg Comprime Boite de 30 


130,00 


124,30 


86,0 


77,70 


TAHOR 10 mg Comprime Boite de 14 


121,00 


82,70 


80,0 


51,70 


TAHOħ 10 mg Camprime Boite de 28 


232,00 


147,40 


153,5 


92,10 


TAHOR 10 mg Comprime Boite de 56 


385,00 


267,00 


254,7 


167,00 


TAHOR 20 mg Comprime Boite de 28 


260,00 


224,00 


172,0 


140,00 


TAHOR 40 mg Comprime Bcrtte de 28 


405,00 


272,00 


267,9 


170,40 


TAHOR 80 mg Comprime Boite de 28 


405,00 


313,00 


267,9 


208,00 


TALAFIX 250 mg Gelule Boite de 60 


130,00 


130,00 


86,0 


81,00 


TALAFIX 400 mg Gelule Boite de 30 


125,00 


125,00 


82,7 


77,90 


TAMIFLU 75 mg Gelule Boite de 10 


334,20 


332^00 


221,1 


220,00 


TAMOXIFENE GT 20 mg Comprime Boite dc 30 


137,00 


124,30 


90,6 


77,70 


TAMOXIFENE MYLAN 1 mg Comprime Boite de 30 


78,60 


78,60 


52,0 


49,10 


TAMOXIFENE MYLAN 20 mg Comprimċ Boite de 30 


157,20 


124,30 


104,0 


77,70 


TANAKAN 40 mg Ccjmprime enrobe Boite de 30 


71,35 


71,30 


47,2 


44,40 


TANAKAN 40 mg/ rnl Solution buvable en gouttes Bofte de 1 Flacon de 30 ml 


67,80 


67,80 


44,8 


42,20 


TANGANIL 500 mg Comprime Boite Je 30 


56,00 


51,00 


37,0 


31,80 


TANGANIL 500 mg /5ml Solution injettable Boke de 5 Ampoules 


33,60 


33,60 


22,2 


20,90 


TANZAAR lOOmg Comprime pellicule Boite de 28 


153,00 


153,00 


101,2 


95,60 


TANZAAR 50mg Comprime pellicule Bnite de 28 


81,00 


81,00 


53,6 


50,60 


TANZAAR SOmg Comprime peUjcule Boite de 14 


42,00 


42,00 


27,8 


26,20 


TARCEVA 100 mg Comprime pellicule Boite de 30 




16 487,00 


16 560,4 


16 171,00 


TARCEYA 1 50 mg Comprime pellkule Boite de 30 




20 470,00 


20 Ġ60,Ġ 


20 076,00 


TARDYFERON 80 mg Comprime enrobe Boite de 30 


40,50 


40,50 


26,8 


25,20 


TARDYFERON B9 50MG / 0,35 MG Comprime pellicule 1 BOITE 30 COMPRIME 


51,60 


51,60 


34,1 


32,10 


TAREG 160 mg Comprime Pellicule Boite de 14 


163,00 


120,50 


107,8 


75,30 


TAREG 160 mg Comprime PelJicule Boite de 28 


310,50 


224,00 


205,4 


140,00 
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TÀREG 40 mg Comprime Pellicule Boite de 28 


170,00 


124,10 


112,45 


77,50 


TAREG B0 mg Comprime Pellicule Boite de 14 


130,00 


84,40 


86,0 


52,80 


TAREG 80 mg Compnme' Pelb'cule Boite de 28 


247,70 


162,10 


163,8 


101,30 


TARGOCID 200mg Lyopħiiisatilisat-f-solvant Boite d'un Fiacon -1- lanipouie solvant 


596,60 


288,00 


394,6 


179,50 


TARGOCID 4O0mg Lyophilisatilisat+solvant Boite d'un Flacon 4- lampoule solvant 


1 164,10 


513,00 


770,0 


340,00 


TARMED 4% Shampooing à usage cutace Flacon de 150 ml 


107,80 


107,80 


71,3 


67,20 


TASIGNA 150mg Gelule Boite de 112 




18 112,00 


18 233,0 


17 764,00 


TASIGNA 200mg Capsule Bnite de 112 




33 153,00 


33 717,2 


32 511,00 


TASIGNA 200mg Capsuk Boite dc 28 




8 588,00 


8 429,3 


S 427,00 


TAU-KIT 100MG COMPRIMK KIT contenant 1 comprime, 4 tubes de verre, 2 paiiles et un sachet de Poudre d'acide citiique 


517,00 


370,00 


342,0 


245,00 


TAVANIC 500mg Cornprime pellicule Boite de 5 


145,00 


145,00 


95,9 


90,30 


TAVANIC 500mg Comprime pellicuie Boitc de 7 


205,00 


205,00 


135,6 


127,70 


TAVANTC 500mg Soludon pour perfusion Flacyn dc 100 ml 


671,40 


373,00 


444,1 


247,00 


TAXOL 6 mg/ml Solution à diluer pour perfusion Boite de 1 Flacon de 5 ml 


2 230,90 


619,00 


1 475,7 


411,00 


TAXOTERE 20mg/0,5ml SoJudon à diluer poutperfusion Flacon de 0,5ml + 1 ampoule solvant 


1 631,40 


1 348,00 


1 079,2 


1 079,00 


TAXOTERE 20mg/lmJ Solution à diluer pouf perfusion Flacon de tml -+- 1 ampoule solvant 


776,1 


772,00 


513,4 


513,00 


TAXOTERE 80mg/2mi Solution à diluer pnur perfusion Flacon de 2ml + lampoule solvant 


6 122,70 


3 177,00 


4 050,2 


2 858,00 


TAXOTERE 80mg/4ml Solution à diluer pmir peifusion Flaconde4ml 4- lampoule soJvant 


3 104,40 


2 394,00 


2 053,6 


2 053,00 


TAZID LM 35 mg Comprime pellicuie à liberation modifiee Boite de 30 


49,00 


49,00 


32,4 


30,60 


TAZID LM 35 mg Comprime peUicuJe à liberation modifiee Boite de 60 


83,00 


83,00 


54,9 


51,90 


TAZID LM 35 mg Cotnprime peUicuJe à liberation modifiee Boite de 90 


112,00 


112,00 


74,1 


70,0» 


TAZOCILLINE 4 g/500 mg Poudre pour solution en perfusion Boite de 1 Flacon 


320,60 


256,00 


212,1 


159,70 


TECAN 100mg/5ml Solute injectable Racon 5 ml 


1 700,00 


1 313,00 


1 124,5 


1 043,00 


TECPRIL 5 mg Gelule Boite de 30 


63,00 


63,00 


41,7 


39,40 


TEĊPRIL 1 3 25 mg Gelule Bofte de 30 


40,00 


40,00 


26,5 


25 f 00 


TECPRIL 10 mg Gelule Boite de 30 


120,00 


120,00 


79,4 


75,00 
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TECPRIL 2,5 mg Gelule Boite de 30 


50,00 


50,00 


33,1 


31,20 


TEGELINE 50 mg/ml Poudre et sulvain pour solunoa poui peifusioa Hacon de 5gde poudre et fiacon de lOOmlde solvant 




4 256,00 


3 941,0 


3 925,00 


TEGRETOL 200 mg Comprime secable Boite de 50 


81,10 


81,10 


53,6 


50,50 


TEGRETOL LP 200 mg Comprime pellicule secable Boite de 50 


89,90 


89,90 


59,45 


56,00 


TEGRETOL LP 400 mg Comprime pellicule secable Boite de 30 


95,90 


95,90 


63,4 


59,70 


TEGUMA l%CremeTubede 15g 


45,00 


45,00 


29,8 


28,00 


TEGUMA 1% Creme Tube de 30g 


70,00 


70,00 


46,3 


43,60 


TEGUMA 1% Solutiori pour pulverisarion cutanee Flacon de 30ml 


70,00 


70,00 


46,3 


43,60 


TEGUMA 250mg Comprime Boite de 14 


120,00 


120,00 


79,4 


74,80 


TEGUMA 250mg Comprime Boite de 28 


199,00 


199,00 


131,6 


124,00 


TEGUMA 250mg Comprime Boite de 7 


65,00 


65,00 


43,0 


40,50 


TELEBRIX 30 MEGLUMLNE 300 mg d'iode/ml Soludon injectable Boite de 1 Fkcon de 100 ml 


190,50 


184,60 


126,0 


115,00 


TELEBRIX 30 MEGLUMINE 3 00 mg dtode/rn Soludon injectable Boitc dc 1 Flacoii de 30 ml 


67,20 


65,10 


44,4 


40,60 


TELEBRIX 35 350 tng d'iode/ml Solution injectable Boite de 1 Fkcon de 50 ml 


135,90 


119,10 


89,9 


74,20 


TELEBRIX 35 350 rng d'iode/ml Solution injectabie Boite de 1 Fkcon de 100 mj 


236,70 


202,00 


156,6 


126,30 


TELEBRIX 35 350 mg d'iode/ml soWun injectable flacon de 20Ġ ml 


317,70 


285,00 


210,1 


177,70 


TELEBRIX GASTRO 300 mg d'iodc/ml solurion buvable et rectale flacon de tOO ml 


154,60 


151,60 


102,3 


94,40 


TELEBRIX GASTRO 300 mg d f iode/ml Solurion buvable et rectale flacon de 50 mi 


85,70 


85,70 


56,7 


53,40 


TEMESTÀ 1 mg Comptime sċcable Boite de 50 


23,05 


23,00 


15,2 


14,40 


TEMESTA 2,5 mg Comprirne pellicule secable Boite de 30 


29,55 


29,50 


19,5 


18,40 


TEMGESIC 0,2 mg Comprirne subiingal Boite de 20 


120,00 


108,60 


79,4 


67,60 


TEMGESIC 0,2 mg Comprime sublingal Boite de 50 


354,20 


200,00 


254,3 


125,20 


TEMGESIC 0,3 rng/ml Solution injectable Boite de 10 


258,10 


258,00 


170,7 


160,80 


TEMQDAL lOOmg Gdlule dafls sachets-doses Boite de 5 




3 156,00 


5 890,0 


2 837,00 


TEMODAL 20mg Geiule dans sachets-doses Boite de 5 




840,00 


1 130,0 


558,00 


TEMODAL 250mg Geiule dans sachets-doses Boite de 5 




6 392,00 


14 800,0 


6 168,00 
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TEMODAL 5mg Gelule dans sachets-doses BoJte de 5 




219,00 


238,0 


137,00 


TENOCAN 100 mg Comprime Boite de 28 


103,60 


83,10 


68,5 


51,90 


TENORDATE 20 mg / S0 mg Gelule Boite de 28 


181,10 


148,20 


119,8 


92,70 


TENORETIC 50 mg/12,5 mg Comprime pcllkule Boite de 30 


73,00 


68,10 


48,3 


42,60 


TENORMTNE 100 fflg Comprime pellkule Secable Boite de 14 


60,60 


4fi,50 


40,1 


29,00 


TENORMTNE 100 mg Comprime pellicule secable Boite de 28 


119,85 


83,10 


79.3 


51,90 


TENSIOTEC 5 mg Geluk Boite de 30 


57,00 


57,00 


37,7 


35,60 


TENSIOTEC 10 mg Gelulc Boite de 30 


114,00 


114,00 


75,4 


71,20 


TENSIOTEC 2,5 mg Gċltik Boite de 30 


46,00 


46,00 


30,4 


28,70 


TEPHACYCLINE 500 mg Comprime Boite de 20 


40,30 


40,30 


26,6 


25,10 


TERALITHE 250 mg OjmprirrK Boire de 100 


67,60 


67,60 


44.7 


42,10 


TERBINAFINE GT 250 mg Comprime secabk Boite <_e 14 


142,00 


142,00 


93.9 


88,50 


TERBINAFINE GT 250 mg Comprime secable Boite de 28 


269,00 


269,00 


177,9 


167,60 


TERBINAFINE GT 250 mg Comprime secabk Boite de 7 


75,00 


75,00 


49,6 


46,70 


TERFINE PROMOPHARM 250 mg Comprime Boite de 14 


111,00 


111,00 


73,4 


69,20 


TERFINE PROMOPHARM 250 mg Comprime Boite de 28 


199,00 


199,00 


131,6 


124,00 


TERFINE PROMO PHARM 250 mg Comprime Boite de 7 


62,00 


62,00 


41,0 


38,60 


TERIX 250 mg Comprime Boite de 28 


298,00 


296,00 


197,1 


196,50 


TERIX 250mg Comprime Boite de 14 


157,00 


157,00 


103,85 


97,80 


TERIX 250mg Comprime Borte de 7 


82,00 


82,00 


54,2 


51,10 


TERLOMEXIN 200 mg Capsule molle vaginales Boite de 3 


52,00 


52,00 


34,4 


32,40 


TERPONE 200 mg Sirop Flacon de 200 ml 


23,60 


23,60 


15,6 


14,70 


Tfc_TANEA 1500UI/ML Solution injeetable Boite d'uiie seringue d'une dose 


43,00 


43,00 


28,4 


26,80 


TETRA 500 mg Comprime drageifie Boite de 10 


25,20 


25,20 


16,7 


15,70 


TETRACINE 500 mg Comprime enrobe Boite de 20 


43,15 


43,10 


28,5 


26,90 


TETRACYCLINE 250 mg Comprime drageiSe Boitedel6 


23,80 


23,80 


15,7 


14,80 
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TETRALYSAL 150 mg Gelule BoJre de 16 


49,60 


43,80 


32,8 


27,30 


TETRALYSAL 300 mg Gelule Boire de 16 


69,00 


69,00 


45,6 


43,00 


TETRAXIM 1 Dose Solurion injecrable Bojte d'une seringue d'une dose 


144,00 


144,00 


95,2 


89,70 


THALID OMIDE CELGENE 50 mg GeUe Boite de 28 




1 276,00 


1 005,2 


1 005,00 


THEOPHYLINE BRUNEAU AD 350 mg Supposiroire Boite de 12 


15,20 


15,20 


10,0 


9,50 


THEOPHYLINE BRUNEAU Enf 100 mg Suppositoire Boite de 6 


10,90 


10,90 




6,80 


THEOSTAT LP 1 00 mg Comprime secable à libetaticm proiongee Bolte de 30 


17,55 


17,50 


11,6 


11,00 


THEOSTAT LP 300 mg Comprime secable à liberation prolongee Boite de 30 


29,25 


29,20 


19,3 


1&,30 


THERALENE 0,05% Sirop Flacon de 1 50m] 


13,80 


13,80 


9,1 


S,60 


THERMO - RHEUMON 1% Creme Tube de 40 g 


46,50 


46,50 


30,7 


29,00 


THIAM 250 mg/5 ml Granule pour Suspension buvable Flacon de 60 ml 


33,00 


33,00 


21,8 


20,60 


THIAM 500rngComprime Flamn de 24 


52,00 


52,00 


34,4 


32,40 


THIAM 250 mg Gnmprime Boite de IĠ 


26,00 


26,00 


17,2 


16,20 


THIAZILIX 2,5mg Compritne enmbe Boite de 30 


50,00 


50,00 


33,1 


31,20 


THIOBACTIN 250mg Comprime enrobe Boite de 16 


31,35 


31,30 


20,7 


19,50 


THIOBACTIN 250mg Comprime enrobe Boite de 40 


73,85 


73,80 


48,8 


46,00 


THIOBACTIN 250mg/5ml Granule pour Suspension buvable Flacon de Ġ0 ml 


46,90 


46,90 


31,0 


29,20 


THIOBACTIN 500mg Comprime Boire de 24 


92,50 


92,50 


61,2 


57,60 


THIOBACTIN 750mg Lyophilisat injectable Boite de -8 ampoules de 5 ml 


222,25 


222,00 


147,0 


138,50 


THIOBACTIN 750mg Lyophilisat injectable Boite dWe arnpoule de 5 mJ 


33,65 


33,60 


22,2 


21,00 


THIOPENTAL 1 g Poudre pour solution injectable Boite de 50 Flacons 




1 262,00 


969,0 


965,00 


TIAFLAM 100 mg comprime Boite de 10 


11,60 


11,60 


7,7 


7,20 


TIAFLAM 100 mg comprime Boite de 20 


20,00 


20,00 


13,2 


12,50 


TIAFLAM 100 mg conipnme Boite de 30 


26,00 


26,00 


17,2 


16,20 


TIAFLAM 200 mg comprime Boite de 10 


20,20 


20 t 20 


13,4 


12,60 


TIAGAM 100 mg Comprime secabie Boite de 30 


27,00 


27,00 


17,9 


16,S0 
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TLAGAM 200 mg Comprime secabk Boire de 20 


36,00 


36,00 


23,8 


22,40 


TIASUREXLP l,5mgComprimeBoitede30 


29,30 




19,4 


18,30 


TIAZEM ĠOmg Comptime Boite tje 50 


1 37,70 


137,70 


91,1 


86,10 


TIBERAL 500 mg Comprime pellkule Boite de 1 


48 s 55 


48,50 


32.1 


30,20 


TIBERÀL 500 mg Solution injectable Boite de 1 ampoule 3 ml 


110,60 


70,20 


73,2 


43,70 


TIBOLONE ÀTRIC-PHAR 2,5 mg Comprime Boite de 28 


155,00 


155,00 


102,5 


96,60 


TICLID 250 mg comprime pellicule boke de 20 


178,50 


135,40 


118,1 


84,40 


TIENAM 500mg/500mgPoudrePaurperfiision Hacon de 20 ml 


242,40 


171,00 


160,3 


106,50 


TILCOTIL 20 mg Comprime pelliculċ secable Boite de 10 


77,70 


44,00 


51,4 


27,40 


TILDIEM 60 mg Comprime Boite de 30 


115,00 


53,40 


76,1 


33,40 


TIMABAK 0,25% Collyre Hacon de 5ml 


83,10 


81,10 


55,0 


51,80 


TIMABAK 5 5O% Coilyre Flacon de 5m3 


86,10 


86,10 


56,9 


53,60 


TIMEZOL 40 mg lyophilisat Boite 1 Flacon 


87,90 


87,90 


58,1 


54,80 


TIMO^COMOD 0,25% Collyre Flacon de lOrnl 


100,00 


100,00 


66,1 


62,30 


TIMO-COMOD 0,50% Collyre Ftacon de 10 ml 


103,00 


103,00 


68,1 


64,20 


TIMOLOL-POS 0,25% Collyre Flacon de 5 ml 


54,00 


54,00 


35,7 


33,60 


TIMOLOL-POS 0,50% Collyre Flacon de 5 ml 


55,00 


55,00 


36,4 


34,30 


TIMOPTOL 0,25% CoUyre Flacon de 3 ml 


50,90 


50,90 


33,7 


31,70 


TIMOPTOL 0,50% Collyre Fkcon de 3 ml 


54,80 


54,80 


36,2 


34,10 


TIMOPTOL LP COLLYRE 0.5% Collyre Flacon de 2.5 mi 


108,00 


108,00 


71,4 


67,30 


TINIZOL 501 mgComprimeBoite de 12 


51,00 


51,00 


33,7 


31,80 


TINIZOL 500 mgComprimeBoitedc 4 


20,40 


20,40 


13,5 


12,70 


TITANOREINE Suppositoire Boite de 12 


19,30 


19,30 


12,8 


12,00 


TITANOREINE à la iidocauie 2% Creme T/20g 


16,00 


16,00 


10,6 


10,00 


TMS 500 mg Comptime Boite de 2 


55,00 


40,00 


36,4 


24,90 


TOBRADEX 0,l%/0,3% CoUyre Fkcon de 5 ml 


35 5 70 


35,70 


23,6 


22,20 
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TOBRADEX 0,3%/ 1% Pommadc ophtalmique Tube de 3,5g 


60,00 


54,40 


39,65 


33,90 


TOBREX 0,30% Collyre Flaton de 5ml 


26,40 


26,40 


17,45 


16,40 


TOFRANIL 25 mg Comprime enrobe Boite de 100 


57,15 


57,10 


37,8 


35,60 


TOMUDEX 2 mg Lyophilisat Bolte de 1 Fkcon de 5 ml 


3 280,70 


1 715,00 


2170,2 


1 456,00 


TOPAAL SuspensioiibuvableFlaconde2l0ml 


34,50 


34,50 


22 3 S 


21,50 


TOPICORTE 0,25% Creme Flacon de 15 g 


24,60 


24,60 


16,3 


15,30 


TOPIRAMATE GT 100 mg Comprime pellicule Boire de 10 


76,10 


76,10 


50,3 


47,40 


TOPlRAMATEGTlOOmg Comprime pellicule Boite de 30 


200,20 


200,00 


132,4 


124,70 


TOPIRAMATE GT 200 tng Comprime pellkule Boite de 30 


421,30 


419,00 


278.7 


277,00 


TOPI RAMATE GT 200 rng Comprime pefflcule Boite de 10 


160,10 


160,10 


105,9 


99,70 


TOPIRAMATE GT 25 tng Comprime pellicule Boite de 10 


22,60 


22,60 


14,9 


14,10 


TOPIRAMATE GT 25 mg Comprime pellicule Boite de 30 


59,40 


59,40 


39,3 


37,00 


TOPIRAMATE GT 50 mg Comprime pellicule Boite de 10 


41,00 


41,00 


27,1 


25,50 


TOPIRAMATE GT 50 mg Comprime peJlicule Boite de 30 


108,00 


108,00 


71,4 


67,30 


TOPLEXIL 0,0257% Sirop Flacon de 150 ml 


15,70 


15,70 


10,4 


9,80 


TOPREC 25mg Comprime Boire de 20 


29/70 


29,70 


19,6 


18,50 


TOPSYNE 0,025% GEL Tube de 30 g 


25,50 


25,50 


16,9 


15,90 


TOPSYNE APG 0,05% Pommade Tube de 15 g 


24,20 


24,20 


16,0 


15,10 


TOPSYNE GRAS 0,05% Pommade Tube de 15 g 


23,60 


23,60 


15,4 


14,70 


TORVA 10 mg Comprime enrobe Boite de 15 


60,00 


60,00 


39,7 


37,40 


TORVA 10 mg Comprime enrobe Boite de 30 


1 16,00 


116,00 


76,7 


72,30 


TORVA 20 mg Comprime enrobc Boite de 15 


116,00 


116,00 


76,7 


72,30 


TORVA 20 mg Comprime eniobe Boke de 30 


224,00 


224,00 


148,2 


139,60 


TOTHEMA 50mg /l,33mg / 0,70mg Soluuon buvable Boite de 20 Ampuules de 10 ml 


43,00 


43,00 


28,4 


26,80 


TOTlfEN 0,02 g Sirop Flacon de 150 ml 


57,10 


57,10 


37,8 


35,60 


TOTIFEN 1 mg G-elule Boite de 30 


58,25 


58,20 


38,5 


36,30 
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TOTIFEN 1 m £ Gelule Boite de 60 


109,85 


109,80 


72,7 


6S,40 


TRACRIUM 25mg/2,5 ml Solurion injectable Boite de 10 ampoules 


545,20 


262,00 


360,6 


187,10 


TRACRIUM 50mg/5ml Solurion injectable Boite de 10 ampoules 


1 048,00 


353,00 


693,2 


234,00 


TRAMADOL NORMON 50 mg Geiule Boite de 20 


28,10 


28,10 


18,6 


17,50 


TRAMAL 100 mg Comptime à liberation prolongee Boite de 10 


26,10 


26,10 


17,3 


16,30 


TRAMAL 1 00 mg Comprime à liberation prolongee Boire de 30 


68,70 


68,70 


45,4 


42,80 


TRAMAL 100 mg Suppositoire Boite de 5 


27,00 


27,00 


17,9 


16,80 


TRAMAL 100mg/2ml Solution injectable Boite de 5 Ampoules 


41,20 


41,20 


27,2 


25,70 


TRAMAL lOOmg/ml Solurion buvabk Flacon de 10 ml 


38,70 


38,70 


25,6 


24,10 


TRAMAL 150 mg Co-mpiime à liberarion proiongee Boite de 10 


39,10 


39,10 


25,9 


24,40 


TRAMAL 1 50 mg Compfime à liberation prolongee Boitc de 30 


103,00 


103,00 


68,1 


64,20 


TRAMAL 200 mg Comprime à liberation prolongee Boite de 10 


42,80 


42,80 


28,3 


26,70 


TRAMAL 200 mg Comprime à liberation prolongee Boite de 30 


112,70 


112,70 


74,5 


70,20 


TRAMAL 50mgGeluleBoitedelO 


25,00 


25,00 


16,5 


15,60 


TRAMIUMLP lOOmg Gelule Boite de 20 


92,00 


45,80 


60,8 


28,50 


TRAMIUM LP 100MG Gelule Boite de 10 


48,00 


26,10 


31,7 


16,30 


TRAMIUM LP 150 mg Gelule Boite de 1 


61,00 


39,10 


40,3 


24,40 


TRAMIUM LP 150 mg Gelule Boitede20 


117,00 


68,70 


77,4 


42,80 


TRAMIUM LP 200 mg Gelule Bohede20 


159,00 


75,10 


105,2 


46,80 


TRAMIUM LP 200 mg Gelule Boite de 10 


83,00 


42,80 


54,9 


26,70 


TRANSILAC 50% Sachet Boite de 10 


38,75 


38,70 


25,6 


24,10 


TRANSILAC 50% Sathet Boite de 20 


71,40 


71 f 40 


47,2 


44,50 


TRANXENE 10 mg Gelule Boite de 30 


23,75 


23,70 


15,7 


14,80 


TRANXENE 5 mg Geluk Boite de 30 


18,40 


18,40 


12,2 


11,50 


TRAVÀTAN 40|^g/ml Collyre en solurion Flacon 2,5ml 


230,00 


230,00 


152,1 


143,30 


TREMADOL 50 mg Comprime Boite de 20 


45,90 


44,00 


30,4 


27,40 
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TRESORIX Sirop Fkcoa de lSOml 


32,40 


32,40 


21,4 


20,20 


Tres-Orix Forte GELULE Boite de 20 


23,80 


23,80 


15,7 




TRETACNE 10 mg Capsule molle Bolte de 30 


150,00 


150,00 


99,2 


93,50 


TRETACNE 20 mg Capsule rnolle Boite de 30 


250,00 


250,00 


165,4 


155,80 


TRETACNE 5 mg Capsde molle Boite de 30 


90,00 


90,00 


59,5 


56,10 


TRE-ZEN 20 mg Comprime secable Boite de 15 


74,00 


74,00 


48,9 


46,10 


TRE-ZEN 20 mg Cumprime secable Boite de 30 


130,20 


130,20 


86,1 


81,10 


TRIACEPHTNE PHARMA5 2g Poudre pour solution injecrable (IV) Boite dc d'un flacon de poudre pour solurion pour pertusion 


329,00 


295,00 


217,6 


184,10 


TRIACEPHTNE PHARMA5 lg Poudre pour solution injectable (IM) Flacon de poudre et 1 ampoule de solvanr 


150,00 


114,30 


99,2 


71,20 


TRJACEPHINE PHARMA5 lg Poudre puur solution injectabie (IV) 1 Flacon de poudre et 1 ampoule de solvant 


150,00 


114,30 


99,2 


71,20 


TRIACEPHINE PHAJIMA3 250 mg Foudre pour solunon injectahlc (TV) l Flacon de poudre et 1 arnpoule de solvant 


65,80 


58,80 


43,5 


36,60 


TRIACEPHINE PHARMA5 500 mg Poudre pour solution injeetable (IV) 1 Flacon de poudre et 1 arnpoule de solvant 


75,00 


75 a 00 


49,6 


46,70 


TRIADOL 50rng Gelule Boite de 30 


60,10 


60,10 


39,7 


37,40 


TRJATEC 1,25 mg Comrpime Boite <fe 3(1 


104,70 


103,00 


69,2 


64,40 


TRIATEC 2,5 mg Comrpime Boite de 30 


143,70 


97,70 


95,0 


61,10 


TRIATEC 5 mg Comrpime Boite dc 1 5 


109,00 


66 9 40 


72,1 


41,50 


TRIATEC 5 mg Comrpime Boite de 30 


209,20 


122,10 


138,4 


76,30 


TRIATEC PROTEC lOmg Comprime Boite de 15 


157,00 


112,00 


103,8 


70,00 


TRIATEC PROTECT 10 mg Comprime Boite de 30 


315,00 


207,00 


208,4 


129,80 


TRIAXON lg/lOml IV, Soludon Injectable Boite de 1+1 flacon 


161,10 


114,30 


106 5 6 


71,20 


TRIAXON lg/10ml IV, Solution Injectable Boite de 10+10 flacon 




858,00 


684,0 


569,00 


TRIAXON lg/3,5ml Solution Injcctabfc Boite de L+l flacon 


161,10 


114,30 


106,6 


71,20 


TRIAXON 250mg/2ml Solution Injectable Boire de 1 + 1 


33,00 


33,00 


21,8 


20,60 


TRIAXON 2g Solution pour perfusion 


256,00 


256,00 


169,3 


159,50 


TRIAXON 500 mg/2ml Solurion Injectable Boite de 1 + 1 


79,60 


79,60 


52,6 


49,60 


TRJAXON 500 mg/5ml IV, Solunon Injeetable Boite de 1 + 1 


80,60 


80,60 


53,3 


50,20 
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TRIAXON 500 mg/5ml rV, Sohtion Injectable Boire de 1 




571,00 


380,0 


378,00 


TRIBUTINE 0,79% SUSPENSION BUVABLE Flacon de 152,50g de granule pour 250 ml 


24,50 


24,50 


16,2 


15,30 


TRIBUTINE 150 rng Gelule Boite de 20 


45,90 


45,90 


30,4 


28,60 


TRIBUTINE 150 Sachet Boite de 20 


45,90 


45,90 


30,4 


28,60 


TRICEF lg/lOml Poudre en flacon + Ampoule Boite de 1 flacon de l g 


112,00 


112,00 


74,05 


69,80 


TRICEF lg/3,5ml Poudre en Flacon + Ampoule Boite de 1 flacon de 1 g 


112,00 


112,00 


74,05 


69,80 


TRICEF 50Omg/2ml Poudre cn Flacon + Àmpouk Boite de 1 flacon de 500 mg 


58,00 


5&,00 


38,35 


36,10 


TRICEF 50OMG/5ml Poudre en Flacon + Ampoule Boire de 1 flacon de 500 mg 


58 5 00 


58,00 


38,35 


36,10 


TRICHOGIN 500 mg Comprimc Boite dc 4 


21,15 


21,10 


14,0 


13,20 


TRICOVIVAX 5 g Solution topique Flacon de 60 mj 


253,00 


281,00 


187,2 


186,60 


TRIELLA O 3 5mg/O,035mg et 0,75Dmg/O,035mg et lmg/0,035mg comprimċ boite de 21(7 blanc, 7 orange pàle ,7 orange) 


17,90 


17,90 


11,8 


11,10 


TltlELLA 0,5mg/0,035mg et O,750mg/0,035mg et lmg/0,035mg comprime boite de 63(3* (7 blanc, 7 orange pale ,7 orange)) 


41,70 


41,70 


27,6 


26,00 


TRIFAX 250 mg Poudre pour usage parenteral + solvant Poudre pour usage - parenteral IM+ampoule de 2 ml de sol de chlorhydrate de lidocaine à 1% 


51,50 


51,50 


34,1 


32,10 


TRIFAX 500 mg rV pour usage parenteral + solvant Poudre poui usage parenteral IV + ampoule de 5 mJ Eppi 


61,00 


61,00 


40,3 


38,00 


TRIFAX 500 mg Poudre pour usage parentċral + Solvartt Poudre pour usage parenteral IM+ampoule de 2 ml sol Lidocaine ChJorhydrate à l % 


61,00 


61,00 


40,3 


38,00 


TEJFÀX 1 g IV Poudre pour usage parenteral + soivant Poudre pour usage parenteral IV-Hampoule de 10 ml Eppi 


143,00 


114,30 


94,6 


71,20 


TRIFAX 1 g Poudre pour usage parenteTal + soivant Poudre pour usage parenreral IM+ampc.ule de 3,5 ml de sol Udocaine Chlorhydrate à 1% 


143,00 


114,30 


94,6 


71,20 


TRIFAX 2 g IV Poudre pour usage parenreral Poudre pour usage parenteral iV+ampoule de 10 ml Eppi 


285,00 


283,00 


188,5 


187,90 


TRIFLUCÀN 2mg/ ml Injectabk Flacoo de 50 ml 


212,10 


144,10 


140,3 


89,80 


TRIFLUCÀK 2mg/ ml Injectable Flacors de 100 ml 


424,10 


268,00 


280,5 


167,10 


TRIGVNON Comprime Boitede21 


21,40 


21,40 


14,1 


13,30 


TRILEPTAL 300 mg Comprime Pellicule Boire de 50 


280,00 


222,00 


185,2 


138,80 


TRILEPTAL 600 mg Comprime Fellicule Boite de 50 


540,00 


394,00 


357,2 


261,00 


TRIMAREL 20 mg/cnl Goutte buvable Flaccon de 60 ml 


71,30 


71,30 


47,2 


44,60 


TRIMAREL 20 mg Comprime pellicule Boite de 60 


71,30 


71,30 


47,2 


44,60 


TRIMEDÀT Granule pour suspension buvable Flacon de 152,5 gde Granule 


30,80 


30,80 


20,4 


19,20 


TRIMEDAT 150 mg Gelule Bojte de 20 


47,25 


47,20 


31,2 


29,40 
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TRIMEDATlSOmgGeluieBoitede 30 


74,45 


74,40 


49,2 


46,40 


TRl-.\flNULET 0,05mg/0_G3 mg-0_07mg/Q,04mg-0,lmg/0_03mg Comprime enrobe Boire de 21 


89,10 


89,10 


58,9 


55,50 


TRIMOX 100/20 mgComprime Bolte de 20 


12,25 


12,20 


8,1 


7,60 


TRIMOX 400/80 mg Comprime Bolte de 20 


21 t 55 


21,50 


14 3 2 


13,40 


TRIMOX FORT 300/160 mg Comprim, Boite de 10 


17,35 


17,30 


11,5 


10,80 


TRIMOX FORT SOO/160 mg Comprime Boite de 20 


29,60 


29,60 


19,6 


18,40 


TRINOMYC 2 mg / ml Solurion pnur perfusion FSacon de 100 mg/50 rnl 


150,00 


144,10 


99,2 


89,80 


TRINOMYC 2 mg / ml Soiution pour perfusion Flacon de 200 mg/100 ml 


280,00 


268,00 


185 3 2 


167,10 


TRINOMYC 2 mg / ml Solution pour perfusion Flacon dc 400 mg/200 ml 


540,00 


455,00 


357,2 


301,00 


TRINOMYC 2 mg / ml Solution pour perfusion Flacon de 50 mg/25 ml 


78,00 


78,00 


51,6 


48,60 


TBINORPIOL 0,05mg/0,03 mg'O^Smg/O^mg-O^l^Smg/O^mg Comprime enrobe Brite de 21 


31,50 


31,50 


20,8 


19,60 


TRIOMUNE 30 rng/150 mg/200 mg Comprime Boite de 30 


75,60 


75,60 


50,0 


47,20 


TRIOMUNE 40 mg/1 50 mg/200 mg Comprime Boite de 30 


98,30 


98,30 


65,0 


61,40 


TRISEQUENS Comprime pellicule sous distributeur joumalier Boite de 28 


122,90 


93,60 


81,3 


58,30 


TRISIUM Cornprime Boite de 20 


30,10 


30,10 


19,9 


18,70 


TRISIUM Suspen_ion buvable Fiacon de 120 ml 


29,50 


29,50 


19,5 


18,40 


TRISULFA 4/0,8 g Suspension Flacon de 100 ml 


20,40 


20,40 


13,5 


12,70 


TRISULFÀ ADULTE 400/80 mg Comprime Bolte_e20 


22,45 


22,40 


14,8 


14,00 


TRISULFA FORTE 800/160 mg Comprime Boite de 10 


17,35 


17,30 


11,5 


10,80 


TRISULFA FORTE 800/160 mg Comprime Boite de 20 


34.70 


34,70 


22,9 


21,60 


TRITÀNRI X-HB Vaccin Boite de 1 flacon monodose 


175,10 


122,80 


115,8 


76,50 


TRITÀZIDE 10 mg/12,5 mg Comprime secabk Buite de 14 


131,00 


35,40 


86,6 


22,10 


TRITÀZIDE 1 mg/1 2,5 mg Comprime secable Boite de 28 


234,00 


63,30 


154,8 


39,60 


TRITÀZIDE 10 mg/25 mg Compritnċ secable Boite de 14 


131,00 


35,40 


86,6 


22,10 


TRITAZIDE i mg/25 mg Comprirne secable Boire de 2S 


234,00 


63,30 


154,8 


39,60 


TRITAZIDE 5 mg/25 mg Comprime secable Boite de 14 


115.00 


60,10 


76,1 


37,60 
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TRJTAZIDE 5 mg/25 mg Comprime secable Boire de 28 


220,00 


107,50 


145,5 


67,20 


TRIYASTAL 50 mg Comprime eniobe à liberatioo proiongee Boite de 30 


130,00 


110,50 


86,0 


68,90 


TRONID 250 mg Comprime Bo.te de 20 


18,00 


18,00 


11,9 


11,20 


TRONID 500 MG Comprime Boite de 20 


31,00 


31,00 


20,5 


19,30 


TROPHIRES ADULTES Suppositoife Boite de 8 


12 5 95 


12,90 


8,6 


8,10 


TROPHIRES ADULTES 0,133 g/1 g Sirop Fkcon 125 ml 


17,10 


17,10 


11,3 


10,60 


TROPHIRES COMPOSE ADULTE 0,45 g/0,2 g/0,11 g Supposituire Boite de S 


13,75 


13,70 




8,60 


TROPHIRES COMPOSE ENFANTS 0,3 g/0,130 g/0,075 g Suppositoire Boite de 8 


10,40 


10,40 




6,50 


TROPHIRES ENFANTS Suppmitoirc Boite de 8 


10,25 


10,20 




6,40 


TROPHIRES ENFANTS 0,06 g/1 g Sirop Flaconl25ml 


16,15 


16,10 


10,7 


10,10 


TRUSOPT 20 mg/ml CoUyre en solutioo Flacande 5 mi 


177,00 


104,40 


117,1 


65,00 


TUBERCULIN PPD RT 23 SSI 2 UT/0,1 ML , Solution injectable Boite de 1 Flacon de 15 doses 


117,00 


117,00 


77,4 


72,90 


TUNELUZ 20 mg Gelule Boite de 10 


94,25 


71,40 


Ġ2,3 


44,50 


TUNELUZ 20 mg Geluk Boste de 20 


169,25 


143,20 


111,9 


89,20 


TUNELUZ 20 mg Gelule Boue de 30 


241,00 


189,10 


159,4 


117,80 


TUNELUZ 20 mg Gelule Boite de 60 


414,75 


365,00 


274,3 


241,00 


TUSSIFED 2,5mg//30mg Comprime Boite de 20 


27,85 


27,80 


18,4 


17,30 


TUSSIFED 0,025g//0,20g Solunon buvable Flacon de 1 20 ml 


34,15 


34,10 


22,6 


21,30 


TUSSIPHAN 0,032 g/0,680 g/0,6S0 g/0,Ġ80 g Sirop Flacon 125 ml 


14,80 


14,80 




9,20 


TWINRJX ADULTE Vaccin Boite de 1 scringuc prcremplic 


490,00 


487,00 


324,1 


323,00 


TWTNRJX ENFANT Vaccin Boate de 1 seringue preremplie 


288,00 


286,00 


190,5 


189,90 


TYKERB 250 mg Comprime pclliciale Boitc de 70 




11 182,00 


11 3 00,0 


10 971,00 


TYPHIM 1 Dose Solution injeetable Boite d'une seringue d'une dose 


135,00 


135,00 


89,3 


84,10 


TYPHIMVi flaconde20dos.es Boite dc 10 flacons de lOml 


m 


4 141,00 


3 £23,0 


3 811,00 


TYSABRI 300 mg Solution à diluer pour perfusion Boite de 1 Flacon de de 1 5 mi 





19 756,00 


20 094,0 


19 349,00 


UFT GeluleBoiiede21 


2 383,50 


1 831,00 


1 576,7 


1 576,00 



Nom du Medicament 


Prix Public Maroc 
en Dirham avant 
revision 


Prix Public de 
VcnCe cn D if ha_t~n 
aprea revision 


Prw Hopital en 

Tllfh^ni 'iva-nl 

AJUtl+lt* ilWIll 

revision 


Prix Hopital cn 
uiTiijLTn apres 
revision 












UFT Gelule Buite de 28 


3 1 77,90 


2 442,00 


2 102,2 


2 102,00 


UFT Gelule Boite de 35 


3 972,50 


2 952,00 


2 627,8 


2 627,00 


UFT G^lule Bciite de 42 


4 766,90 


3 463,00 


3 153,3 


3 153,00 


ULCAR Ig Comprime secable Boite de 30 


90 s 50 


90,50 


59,9 


56,40 


ULCECURE 1000/500/20mg Comprime/Gaule 42 Unites 


339,00 


337,00 


224,2 


223,00 


ULCEMAT 400 mg Comprime Boite de 20 


38,75 


38,70 


25,6 


24,10 


ULCEMAT 400 mg Comprime Boite de 10 


20,40 


20,40 


13,5 


12,70 


ULCEMID 400 mg Comprime Boite de 20 


32,00 


32,00 


21,2 


19,90 


ULCESTOP200mEComprimeBoiKde 50 


77,20 


77,20 


51,1 


48,10 


ULCESTOP400mgComprime Boite de 20 


59,50 


59,50 


39,3 


37,10 


ULCESTOP400mgComprimeBoitcdc 60 


131,60 


131,60 


87,0 


82,00 


ULCESTOP 400 mg Comprirne dispersible Bolte de 20 


66,30 


66,30 


43,8 


41 s 30 


ULCESTOP 800 mg Comprime dispersible Boite de 20 


117,30 


117,30 


77,6 


73,10 


ULCIDINE 10 mg Comprime à croquer BoJte de 12 


35,00 


35,00 


23,1 


21,80 


ULSAL 20 mg Comprime enrobe Boite de 20 


30,00 


30,00 


19,8 


18,70 


ULSAL 40 rng Compnme cnrobe Bolte de 10 


30,00 


30,00 


19,8 


18,70 


ULTIVÀ lmg Poudre pour Solution injectable Boite de 5 flacons 




286,00 


267,0 


178,20 


ULTTVÀ 2mg Poudre pour Solution injectable Bofte 5 flacons 




530,00 


420,0 


351,00 


ULTTVA 5mg Poudre pour Solurion injecrable Boite de 5 flacons 




1 069,00 


770,0 


767,00 


ULTRALAN 250 mg Pommade Tube de 10 g 


20,80 


17,30 


13,7 


10,80 


ULTRA-LEVURE 250 mg Gelule Boite de 1 Flacon de 10 


37,00 


37,00 


24,5 


23,00 


ULTRA-LEVURE 250 mg Poudre pour suspension buvable Boite de 10 Sachets 


38,10 


38,10 


25,2 


23,70 


ULTRAV7ST 300mg/ml Solution injectable Hacon de 20 ml 


108,20 


108,20 


71,6 


67,40 


ULTRAVIST 30Omg/ml Solution injectable Flac&n dc 100 ml 


556,50 


553,00 


368,1 


366,00 


ULTRAVlST 300mg/m] Solution injectable Flacon de 50 ml 


277,70 


277,00 


183,7 


173,00 


ULTRAVTST 370mg/ml Solution injcctable FJacon de 100 ml 


667,60 


664,00 


441,6 


440,00 
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ULTRAVTSl 1 370mg/ml Solution injectable Flacon àe 20 ml 


129,80 


129,80 


85 s 9 


80,90 


ULTRAVIST 370mg/ml Solution tnjectable Flacon de 50 ml 


333,20 


331,00 


220,4 


219,00 


UMATROPE 4 UI (l^mg/Sml) Poudre et solvant pour usage parenceral Boite de 1 Flacon 


464,00 


461,00 


306,9 


305,00 


UMATROPE rSUI/ml (6rng/3ml_) Solution injectable Boite de 1 cartouehe 


2 504,00 


1 930,00 


1 656,4 


1 651,00 


UMAX 400 ug Gelule Boite de 30 


1 80,00 


121,40 


119,1 


75,60 


UMAXLP400^g GeluleBoitedelO 


70,00 


70,00 


46,3 


43,60 


UMAX LP 400 jig Geiule Boite de 60 


295,00 


213,00 


195,1 


133,10 


UMULINE NPHPen 100 Ul/ml 100 Ul/ml Suspension injectable Boite de 1 stylo avec carrouche de 3 ml 


104,00 


104,00 


68,8 


65,00 


UMULINE PROFIL30 lOOUI/ml Suspension injectable Flacon delOml 


166,00 


166,00 


109,8 


103,70 


UMULINE PROFIL 30 PEN lOOUI/ml Suspensicm injectable Boite de 1 stylo 


104,00 


104,00 


68,8 


65,00 


UMULINE PROTAMINE ISOPHANE NPH 100 Ul/ml Suspcnsion injectabk Flacon delOml 


166,00 


166,00 


109,8 


103,70 


UMULTNE RAPIDE lOOUI/ml Solution injectable Flacon delO ml 


166,00 


166,00 


109,8 


103,70 


UN-ALFA 0,25 ug Capsule Boite de 30 


86,00 


74,60 


56,9 


46,50 


UN-ÀLFÀ lugCapsule Bo!tede30 


194,90 


172,20 


128,9 


107,30 


UNASYN 0.5G/1G Injectable IM/IV 1 Flacon 


73,60 


42,00 


48,7 


26,20 


UNASYN 1 G/ 2G Injectable IM/IV 1 Bacon 


102,00 


39,40 


67,5 


24,60 


UNASYN 250 mg/500 mg Injectabte IM/TV 1 Flacon 


43,40 


26,50 


28,7 


16,50 


UNASYN 375 mg Comprime Boite de 8 


127,00 


55,80 


84,0 


34,80 


UNIZITRO 500 mg Comprimċ pellicule Boire de 3 


72,00 


72,00 


47,6 


44,90 


UNIZITRO 200mg/5 ml Suspension buvable Flacon de 15 ml 


63,00 


63,00 


41,7 


39,20 


UNIZITRO 200 mg/5 ml Suspension buvable Flacon de 30 tnl 


77,00 


77,00 


50,9 


48,00 


URADOX 2 mgComprimċ Boite de 20 


53,00 


53,00 


35,0 


33,10 


URADOX 2 mg Comprime Boite de 30 


76,50 


76 s 50 


50,6 


47,80 


URADOX 2 mg Comprime Bofre dc 60 


136,70 


136,70 


90,4 


85,40 


URBANYL lOmg Comprime secable Boite de 30 


23,55 


23,50 


15,6 


14,70 


URISPAS 200 mg Comprime Boite de 30 


81,50 


62,50 


53,95 


38,90 
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UROBACID 400 mg Comprime pellicule Boite de 20 


1 20,00 


120,00 


79,35 


74,80 


UROCTAL 400mg Compiime pellfcule Boiie de 1 4 


70,00 


70,00 


46,3 


43,60 


UROCTAL 400mg Comprime pelliculċ Boite de 20 


99,00 


99,00 


65,5 


61,70 


UROFLOX 20Omg Comprime enrobe secable Boite de 2 


50,00 


50,00 


33,1 


31,10 


UROMITEXAN 400 rug/4ml Ampoule Injectable en perf/ IV Boite de 15 Ampoule <Je 4 ml 


341,00 


339,00 


225,6 


224,00 


UROSTA 5 mg Comprime Boite de 60 


62,75 


62,70 


41,5 


39,10 


UROXINE 200 mg Comprime Boite de 2 


42,80 


42,80 


28,3 


26,70 


UTROGESTAN 100 mg Capsule Boite de 30 


86,00 


80,80 


56,9 


50,40 


UTROGESTAM 200 rng Capsule Boite de 1 5 


95,00 


95,00 


62,8 


59,20 


UVTMAG B6 500 mg/125 mg Salution buvable 20 ampoules de 10 ml 


48,70 


48,70 


32,2 


30,30 


VACCIN ANTIDIPHTERJQUE et ANTITETANIQUE ADSORBE POUR ADULTES et ADOLESCENTS suspension injectable une dose Boite del ampoule 


15,00 


15,00 


9,9 


9,30 


VACCIN BCG 1X105 et 33X105 CFU DE BCG VIVANT Poudre et solvant pour suspension Boite de 1 Flacon de lyophilysat +1 Flacon de solvant 


65,50 


65,50 


43,3 


40 3 80 


VACCIN MENINGOCOCCIQUE A+C POLYOSIDIQUE 50ug Poudre et solvant pour suspension injectahle en multidose Poudie (10 doses) en fkcon 4- 5 ml 
de solvact en flacon, boite de 10. 




120,00 


75,0 


74,80 


Vaccin meningococcique A+C polyusidique 1 Dose Poudre et solvant pour suspension injectable boite unitaire Poudre (1 dose) en flacon + 0,5 ml de solvant en 
senngue preremplie. Boite unitaire 


100,60 


100,60 


66,5 


62,70 


VAGfFEM 25 jjg Comprirne vaginal peliicule Boite de 15 Comprime avec applicateurs 


171,50 


171,50 


113,4 


106 t 80 


VÀLDOXÀN 25mg Comprime pelliculċ Buite de 1 4 


249,70 


249,00 


165,2 


155,60 


VALDOXAN 25mg Comprime pellicule Boite de 28 


499,00 


310,00 


330,1 


205,00 


VALEX 500 mgComprimċ tnrobe Bojte de 14 


152,50 


152,50 


100,9 


95,00 


VALEX 500 mg Cumprimċ enrobe Bofte de 42 


434,50 


432,00 


287,4 


286,00 


VALEX 500 mg Comprime enrobe Botte de 7 


83,60 


83,60 


55,3 


52,10 


VALIUM 10 mgCompnme secable Boite de 30 


24 5 30 


24,30 


16,1 


15,10 


VALIUM 5 mg Comprime secable Boite de 40 


21,45 


21,40 


H T 2 


13,40 


VALIUM GOUTTES 1% Solution buvable Sohmon buvable ta FaċOrt de 20 ml 


28,65 


28,60 


18,9 


17,80 


VALPAKINE 200 mg/ml Solution buvable Flacon de 40 ml 


44,15 


44,10 


29,2 


27,50 


VALPAKINE 5,764 g/100 ml Solution buvable Flacon de 150 ml 


42,00 


42,00 


27,8 


26,20 


VALSARTAN WIN 160mg Comprime pellicule Boite de 14 


104,30 


104,30 


69,0 


65,20 
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VALSARTAN WIN IĠfJmg Camprimepc=mcu}£Bdtede2& 


186,30 


186,30 


123,2 


116,40 


VALSARTAN WIN 80 mg Comprime pellicule Boite de 14 


83,20 


83^0 


55,0 


52,00 


VALSARTAN WIN 80 mg Comprime pellkule Boite de 28 


148,60 


148,60 


98,3 


92,90 


VANCOMYCINE MVLAN 1 g Poudre solupour perfusion (IV) Boite de 1 flaton 


365,00 


363,00 


241,4 


240,00 


VANCOMYCINE MYLAN 250 mg Poudre solupour perfWor, (IV) Boite de 1 flacon 


110,00 


110,00 


72 3 8 


68,50 


VANCOMYCINE MYIAN 125 mg Poudre Soluttiori injectable perfusiorj (IV) Boite de 1 flacon 


60,00 


60,00 


39,7 


37,40 


VANCOMYCINE MYLAN 500 mg Poudrt: solupour perfusion (IV) Boite 1 fiacon 


190,00 


190,00 


125,7 


118,40 


VANTEC 10 mg Comprime cnrobe sec&ble Boite de 15 


20,30 


20,30 


13,4 


12,60 


VANTEC 10 mg Comprimċ enrobċ secabk Boite de 30 


37,70 


37,70 


24,9 


23,50 


VARILRIX Poudre et solvant pour Solunon injectable Fia.coti monodose + Boite de 1 seringue preremplie 


270,00 


270,00 


178,6 


16&,20 


VASCOR 20 mg Comprircie pdlicule Boite de 60 


68,30 


63,30 


45,2 


42,70 


VASCOR 20 mg/ml Solution buvabie en Gouttes Fiaccin de 60ml 


67,30 


67,30 


44,5 


42,10 


VASCOR LM 35mg Comprime à liberation modifiċe Bgfte de 30 


54,00 


54,00 


35,7 


33,70 


VÀSCOR LM 35mg Comprime à liber_.ti.on modifiee Boite dc 60 


103,00 


103,00 


68,1 


64,40 


VASCOR LM 35mg Comprime à liberanon modifiee Bofre de 90 


146,00 


146,00 


96,6 


91,20 


VASTAREL 20 mg/ml Solution buvable Flacon 60 ml 


115,20 


103,20 


76,2 


64,50 


VASTAREL 35 mg Comprirne pelLcule à liberation modifiee Boite de 60 


153,00 


150,40 


101,2 


94,00 


VASURJX 20mg Comprime Boite dt 60 


49,50 


49,50 


32,7 


30 s 90 


VASURJX 35mg Comprime pellicule à liberation modifiee Boite de 60 


83,00 


83,00 


54,9 


51,90 


VAXIGRIP 15ug suspension injectable Boite de 20 seringues pre-remplies 




1 234,00 


940,0 


937,00 


Vaxigrip 1 Dose suspension injectable Boite d'une seringue d'une dose/0,25rnl 


48,60 


48,60 


32,1 


30 3 30 


VAXIGRIP 1 Dosc suspcnsion injectable Bdte d'une sericgue d'une dose/O^ml 


72,80 


72,80 


48,1 


45.40 


VEINAMITOL 3500 mg sachet Boite de 10 


91,80 


91,80 


60,7 


57,20 


VELAXOR LP 7.5 mg GeJule à libe.ation prolongee Boite de 30 


179,00 


179,00 


118,4 


m,50 


VELAXOR LP 37,5 mg Gelule à liberation prolongee Boite de 30 


94,00 


94,00 


62,2 


58,60 


VELITEN 200mg/50mg/200 nig Comprime pelbcule Boite de 30 


74,50 


63,50 


49,25 


39,60 
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VENLÀX XR COOPER 150 mg Gelule à liberarion prolongee Boite de 10 


45,60 


45.60 


30,2 


28,40 


VENLAX XR COOPER 150 mg G&ule à liberation proiongee Boite de30 


120,10 


120,10 


79,4 


74,80 


VENLAX XR COOPER 37,5 mg Gelule à liberation prolongee Boite de 10 


35,70 


35,70 


23,6 


22,20 


VENLAX XR COOPER 75 mg Gelule à liberation proiongee Boite de 10 


26,90 




17,8 


16,80 


VENLAX XR COOPER 75 mg Gelule à liberadon prolongee Boire de 30 


70,S0 


70,80 


4Ġ,8 


44,10 


VENOEER 100mg/5m] Arnpoule Tnjectable de 5 ml Boite de 5 


510,00 


507,00 


337,35 


336,00 


VENTOLTNE 3 5mg/ml Solution injcctabk Boite de 6 ampouies 


25,10 


25.10 


16,6 


15,70 


VENTOLINE 100 mcg/dose Suspension pour inhalation en Flacoii pressurise Flacon de 200doses 


56,30 


4530 


37,2 


28,30 


VENTOLINE 2rng Comprime Boitede40 


22,35 


18,70 


14,8 


11,70 


VENTOLJNE 2mg/5rni Solution buvable Flacon de 15Gml 


27,35 


27,3» 


13,1 


17,10 


VENTOUNE 50 mg/10 mlSolutionpourinhalation par nebuliseur Flaqotide lOml 


52,80 


29,50 


34,9 


18,40 


VENTOLTNE NEBULES 5mg/2,5ml Solution pour inhaiation par nebuliseur en recipient unidose Boite de 20 


110,00 


110,00 


72,8 


68,70 


VENTOLINE NEBULES l,25mg/2,5ml Solution pour inhalation par nebuliseur en recipient unidose Boite de 20 


40,00 


40,00 


26,5 


25,00 


VENTOLINE NEBULES 2,5mg/2,5ml Soiurion pour inhalation par nebuliseur en recipient unidose Boite de 20 


75,00 


73,50 


49,6 


45,90 


VENULA 200 mg Geluk Boite de 60 


105,00 


105,00 


69,4 


65,60 


VENULA 200 mg Gelule Boire de20 


38,00 


38,00 


25,1 


23,70 


VERMOGAL 0,3 g/1 ,5 g/0,06 g Gel dermique Tube de 60 g 


19.00 


19,00 


12,6 


11,80 


VERMOX 100 mg Comprime Boite de 6 


21,25 


21,20 


14,0 


13,20 


VERMOX 500 mg Cornprime Boite de 1 


14,85 


14,80 


9.8 


?,20 


VERMOX 20 mg/rnl Suspension buvabk Boitc de 1 Flacoi. de 30 ml 


23,15 


23,10 


15,3 


14,40 


VERORAB > 2,5 UT Poudre et solvanr pour suspension injectabk Boite de 5 Flacon de lyophilysat + 5 ampouks de soivant 




774,00 


514,6 


513,00 


VERTIS S mg Comprime Boite tjc 50 


52,20 


52,20 


34,5 


32,50 


VERZOL 0,4 g/10 ml suspension orale flacon de 10 ml 


22,50 


22,50 


14,9 


14,00 


VERZOL 400 mg comprimes Boite de 1 


20,00 


20,00 


13,2 


12,50 


VESSELDUEF 250 LSU Capsule Boite de 50 


305,40 


304,00 


202,0 


201,00 


VESSEL DUE Fl 600 LSU/2m Solurion injectable Boitc de 10 Ampoules 


212,20 


212,00 


140,4 


132,20 
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VEXOL 0,01 Collyre Flacon de 5ml 


89,70 


64,90 


59,3 


40,50 


VFEND 200 mg Compiime Boire de 14 




3 975,00 


3 652,0 


3 640,00 


VFEND 200 mg Poudre pour Perfusion 1 FLacon de 30ml 




1 274,00 


982,0 


97S,0O 


VFEND 50 mg Comprime Boite de 28 




2 079,00 


1 810,0 


1 804,00 


VTAGRA 100 mg Comprime Boite de 1 


144,50 


80,00 


95,6 


49,80 


VIAGRA 100 rng Comprime Boite de 4 


494,20 


250,00 


326,9 


155,80 


VIAGRÀ 25 mg Comprime Boire de 8 


448,80 


210,00 


296,9 


130,80 


VIAGRA 50 mg Comprime Boite de 1 


92,80 


50,00 


61,4 


31,10 


VTAGRA 50 mg Comprime Boite dc 4 


314,20 


150,00 


207,8 


93,50 


Vialebex 40 mg/ ml Solution injectable Fkcon de 500 rnl 


550,00 


547,00 


363.8 


362,00 


VIARECT 100 mg CornpHme pellicule Boite de 1 


46,00 


46,00 


30,4 


28,70 


VIARECT 100 mgComprime pdlicule Boite de 2 


81,00 


81,00 


53,6 


50,50 


VIARECT 1 00 mg Comprime pellicule Boite de 4 


142 5 Ġ0 


142,60 


94,3 


88,80 


VIARECT 25 mg Comprime pellicule Boite de 1 


25,00 


25,00 


16,5 


15,60 


VIARECT 25 mg Comprime pellicule Boite de 2 


44,00 


44,00 


29,1 


27,40 


VIARECT 25 mg Comprime pellicule Boire de 4 


77,40 


77,40 


51,2 


48,20 


VIARECT 50 mg Coinprime pellicule Boite de 1 


27,00 


27,00 


17,9 


16,80 


VlARECT 50 mg Comprime pellicule Boite de 2 


47,50 


47,50 


31,4 


29,60 


VIARECT 50 rng Comprime pellieule Boite de 4 


83,60 


83,60 


55,3 


52,10 


VTBRA 200 mg Comprimc Boite de 8 


89,00 


89,00 


58,9 


55,40 


VTBRAMYCINE 100 mgCornprime Boite de 10 


48,25 


48,20 


31,9 


30,10 


VTBRAMYCINE 1 00 mg Comprimc Boite de 5 


32,35 


32,30 


21,4 


20,20 


VTBREX 100 mg Comprime Boite de 1 


75,00 


75,00 


49,6 


46,70 


VTBREX lOOmg Comprime Boite de 4 


270,00 


250,00 


178,6 


155,80 


VTBREX 50 mg Comprime Boite de 1 


50,00 


50,00 


33,1 


31,10 


VTBREX 50 mg Ojmprirne Boite de 4 


155,00 


150,00 


102,5 


93,50 
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VTCTRELIS 200 mg Gelule 4 Etuis de 84 gelules 




25 590,00 


25 931,0 


25 096,00 


VIDAZA 25mg/m] Poudre pour suspension injectable Flacon de 30ml 




3 762,00 


3 461,0 


3 461,00 


VIDEX 100 mg Comprime pour suspension buvable Boite de 60 


1 018,50 


954,00 


673,7 


673,00 


VTDEX 150 mg Comprime pour suspension buvable Boite de 60 




1 253,00 


1 012,2 


1 012,00 


VIDEX 25 mg Comptime pour suspension buvable Boite de 60 




270,00 


169,3 


169,30 


VID-EX 4 g Poudre pour Solution buvabie Flac-un de 237 ml 


322,50 


321,00 


213,3 


213,00 


VIDEX 50 mg Comprime pour suspension buvable Boite de 60 


510,10 


507,00 


337,4 


337,00 


VIGOREX 100 mg Comprime pellicule Boite de 1 


55,00 


55,00 


36,4 


34,30 


VIGOREX 100 mg Comprime pdlicule Boitede4 


200,00 


200,00 


132,3 


124,60 


VIGOREX 50 mg Compnme Boite de 2 


62,00 


62,00 


41,0 


38,60 


VTGOREX 50 mg Cornprime peilkule Boitc de 1 


35,00 


35,00 


23,1 


21,80 


VTGOREX 50 mg Compnme pellicule Boite de 4 


1 10,00 


110,00 


72, S 


68,50 


VlNCRISTTNE Cooper lmg/lml Solution Injectable IV Boite de 1 


65 5 00 


65,00 


43,0 


40,60 


VINCRISTINH Cooper lmg/lml Solution InjectabJe IV Boite de 5 




306,00 


204^0 


204,00 


VINORELBINE COOPER lOmg/ml Solurion injectable pour perfusion IV Boite de 1 flacon 2ml 


219^0 


219,00 


145,4 


137,40 


VINORELBINE COOPER 50mg/ml Solurion injectable pour perfusion IV Boite de 1 flacon 5ml 


S47 5 00 


843,00 


560,3 


560,00 


VTRAFERON 3MUI/0,5ml Solution injectable Boire de 1 necessaire 


393,50 


391,00 


260,3 


260,00 


VIRAFERON PEG 50 mcg Poudre et solvanr pour Sdution injectable stylo pre-remplj Boite de l necessaire 




1 177,00 


937,6 


902,00 


VTRAFERON PEG 1 00 mcg Poudre et solvant pour Solution injectable stylo pre-rempli Boite de 1 tiecessaire 




2 028,00 


2 006,5 


1 779,00 


VTRAFERON PEG 1 20 mcg Poudre er solvant pour Solution injecrabie stylo preNArernpli Boite de 1 necessaire 




2 497,00 


2 407,8 


21S9 t 0O 


VTRAFERON PEG 1 50 mcg Poudre et solvant pour Solution injectable stylo pre-rempli Boite de 1 necessaire 




3 067,00 


3 009,S 


2 746,00 


VTRAFERON PEG 80 mcg Poudre et solvant pour Soluaon injectable siyio pre-rempli Boite de 1 necessaire 




1 692,00 


1 605,2 


1 433,00 


VTRECTIL 100 mg Comprime peilicule Boitc de 1 


6S,00 


68,00 


45,0 


42,40 


VIRECTIL 100 mg Comprime peilicule Boite de 4 


247,00 


247,00 


163,4 


153 f 90 


VlRt^CTlL 50 mg Comprime pellicuie Boite de 1 


49,00 


49,00 


32,4 


30,50 


VTRECTIL 50 mg Comprime pellicule Boite de 4 


179,00 


150,00 


118,4 


93,50 
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V1R.GAN 0,15% Gei ophtalmique Tubc de 5 g 


140,00 


140,00 


92,6 


87,20 


VIRLIX lOmg Compnme secable Bofte de 15 


90,00 


52,00 


59,5 


32,40 


VIRLIX lOmg/ml SoLution buvable en guuttes Flacon de 15 ml 


82,70 


73,40 


54,7 


45,70 


VISANNE 2 mg, Comprime Boite 28 


612,00 


609,00 


404,8 


403,00 


VlSCEEtALGINE 10mg/5ml Sirop Flacon de 150ml 


16,60 


16,60 


11,0 


10,30 


VlSCERALGrNE 20 mg Suppositoire Boite de 20 


17,30 


17,30 


11,4 


10,80 


VI S CERALGIN E 50 mg Comprime pellicule Boire de 30 


28,70 


28,70 


19,0 


17,90 


VISCERALGINE 5mg/2mi Sotution Injectable Boite de 10 Ampoulcs 


17,00 


17,00 


11,2 


10,60 


VISUDYNE 1 5 mg Poudre pour perfusion cn flacon de 10 ml Boite de 1 


14 700,00 


9 874,00 


9 724,05 


9 661,00 


VITA C 1000 lg Comprime effervescent Boite de 10 


15,30 


15,30 


10,1 


9,50 


VITA C 1000 lg Comprime effervescent Boite de 20 


27,70 


27,70 


18,3 


17,30 


VITA C 1000 lg Comprime effervescent sans sucre Boite de 10 


16,80 


16,80 


11,1 


10,50 


VTTAIR 100 Aċrosol pourinhalation Flacon de 20Q doses 


50,00 


45,30 


33,1 


28,30 


VITAMINEC 1000 Comprime Effervescent Boite de 10 


14,80 


14,80 


9 3 8 


9,20 


VTTAMINEC 1 000 Comprirne Effervescent Boite de 20 


26.50 


26,50 


17.5 


16,50 


VTTANEVRIL FORT Compnme dragàfie Boite de 30 


28,80 


28,80 


19,0 


17,90 


VITATLON 500 250 mg / 281,30 mg Comprime à cro^uer Boite de 20 


13,70 


18,70 




11,60 


VITATLONPLUS 500 mg/10 mg/ 50 mg/200 mg Comprime effen^sċem Boite de 10 


28,00 


28,00 


18,5 


17,40 


VITATLONPLUS 500 mg/10 mg/ 50 mg/200 mg Comprime effervescertt Boite de 20 


50,00 


50,00 


33,1 


31,10 


VTVACE 30mg/10mg Cwmprime secable Boice de 28 


218,00 


213,00 


144,2 


136,20 


VTVAMYNE Comprime Boite de 1 5 


37,00 


37,00 


24,5 


23,00 


VOGALENE 0,10% Suspmsion buvablc Flacon de 150ml 


28,10 


28,10 


18,6 


17,50 


VOGALENE 0,40% Gouttes Flacon de 30ml 


17,60 


17,60 


11,6 


11,00 


VOGALENE 10 mg/lml Mution Injectable Boite de 10 Ampoules de l ml 


28,60 


28,60 


18,9 


17,80 


VOGALENE 10 mg/lml Solution Injectable Boite de 5 Ampoules de lrnl 


15,60 


15,60 


10,3 


9,70 


VOGALENE 1 5mg Gelule Boite de 20 


45,15 


45,10 


29,9 


28,10 
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VOCiÀLENE 5 mg Suppositoire Bofte de 1 


11,30 


11,30 


7,5 


7,00 


VOGASET 4 mg/2ml Solution Injectable Boite de 1 


65,00 


65,00 


43,0 


40,50 


VOGÀSET 4 mg/2ml So3udon Injectable Boite de 5 


320,00 


318,00 


211/7 


211,00 


VOGASET 8 mg/4ml Solurion Injectable Boite de 1 


99,00 


99,00 


65,5 


61,70 


VOGASET 8 tng/4ml Soluaon Injectable Boite de 5 


456,90 


484,00 


322,1 


321,00 


VOLTARENE LP 100 mg Comprime Pellicule Boite de 1 


67,10 


51,30 


44,35 


32,00 


VOLTÀRENE 100 mg Suppositoire Boite de 1 


52,00 


52,00 


34,35 


32,40 


VOLTARENE 100 mg Suppositoire Bolte de 5 


27,00 


27,00 


17,9 


16,80 


VOLTARENE 12,5 mg Suppositoiie Boite de 10 


11,70 


11,70 


7,7 


7,30 


VOLTARENE 25 mg Comprime Pellicule Boite de 30 


35,45 


35,40 


23,45 


22,10 


VOLTARENE 25 mg Suppositoiie Boite 10 


16,40 


16,40 


10,8 


10,20 


VOLTARENE 50 mg Comprime Pellkule Boite de 30 


66,80 


66,80 


44,15 


41,60 


VOLTARENE 75 mg Arnpouk injectable dec de 3 ml Boite de 2 


23,30 


23,30 


15,4 


14,50 


VOLTARENE 75 mg Àmpoule injectaUe dec de 3 ml Boite de 5 


56,30 


56,30 


37,2 


35,10 


VOLTARENE EMULGEL 1% Gd Emuision Tube de 20 


34,20 


23,70 


22,6 


14,80 


VOLTARENE EMULGEL 1% Gd Emulsion Tube de 50 


57,00 


53,00 


37,7 


33,00 


VOLTARENE SR 75 mg Comprime enrobe Boite de 20 


87,90 


76,20 


58,1 


47,50 


VOLTFAST 50mg Poudre pour solution orale en sachet Boite de 9 


49,70 


45,70 


32,9 


31,00 


VOLUVEN 6% Solution pour perfusion POCHE de 500 ml 




154,90 


124,5 


96,50 


VOMISTOP 0,10%Solutionbuvable Flacori 130 mi 


11,00 


11,00 


7,3 


6,80 


VOMISTOP 0,240 g / 1 00 ml Sohition buvable en gouttes Ftocon de 45 ml 


11 5 0G 


11,00 


7,3 


6,80 


VOMISTOP 10 rng Cotnprimċ Boite de 40 


14,00 


14,00 


9,3 


8,70 


VOMISTOPlOmgSupposltoireBohede 10 


9,00 


9,00 


5,9 


5,60 


VOMISTOP20mgSuppositoireBohede 10 


13,00 


13,00 


8,6 


8,10 


VOTRIENT 200mg Comprime pellicule Boite de 30 


5 476 5 00 


3 918,00 


3 622,4 


3 622,00 


VOTRIENT 200mg Comprime pellicule Boitc de 90 


14 128,00 


9 478,00 


9 345,7 


9 300,00 
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VOTRIENT 400mg Comprime pellicule Boite de 30 


10 954 5 00 


7 439,00 


7 246,1 


7 246,00 


VOTRJENT 400mg Comprime pellicule Boite de 60 


21 907,00 


14 477,00 


14 491,5 


14 m t oo 


VOXCIB 100 mg Gelule Boite de 20 


82,00 


82,00 


54,2 


51,10 


VOXCIB 200 mg Geluie Boitc de 1 


82,00 


82,00 


54,2 


51,10 


WARTEC0,15%Creme Tubede5g 


270,00 


247,00 


178,6 


154,40 


WELLBUTRIN XR150 mg Comprime àliberarion modifiee Boire de 30 


292,50 


291,00 


193,5 


192,90 


WELLBUTRIN XR 1 50 cng Cotnprirnċ i libċration modifiee Bolte dc 7 


78,50 


78,50 


51,9 


48,90 


WELLBUTRIN XR 150 mg Comprime àliberation modifiee Bolte de 90 


754,60 


715,00 


499,2 


474,00 


WEIXBUTRIN XR 300 mg Comprimc à liberarlon modificc Boire dc 30 


503,70 


501,00 


333,2 


332,00 


WELLBUTRIN XR 300 mg Comprime à liberarion modifiee Boite de 7 


1 17,90 


117,90 


78,0 


73,50 


WELLBUTRIN XR 300 mg Comprime à liberation modifiee Boite de 90 


1 299,50 


1 151,00 


859,6 


852,00 


WOSULIN 30/70 lOOUl/ML Suspension injectable en cartouche Br>ite de 1 cartouches de 3 ml 


30 5 00 


30,00 


19,8 


18,70 


WOSULIN 30/70 100UI/ML Suspension injectable en cartouche Boite de 3 cartouches de 3 ml 


72,00 


72,00 


47,6 


45,00 


WOSULIN 30/70 I0OUI/ML Suspension injectable en cartouche Boite de 5 cartouches de 3 ml 


126 T 00 


126,00 


83,3 


78,70 


WOSULIN N 100UI/ML Suspension injectable en cartouche Boite de 1 cartouches de 3 ml 


30,00 


30,00 


19,8 


13,70 


WOSULIN N 100UI/ML Susperision injectable en cartouche Boite de 3 cartouches de 3 ml 


72,00 


72,00 


47,Ġ 


45,00 


WOSULIN N 100UI/ML Suspension injectable en cartouche Boite de 5 carrouches de 3 ml 


126,00 


126,00 


83,3 


78,70 


W'OSULIN R I OOUI/ML Solution injectable en cartouche Boite de 1 canouches de 3 ml 


30,00 


30,00 


19,8 


18,70 


WOSULIN R I0OUI/ML Soluticm injecrabk en cartouche Boite de 3 cartouches de 3 ml 


72,00 


72,00 


47,6 


45,00 


WOSULIN R I0OUI/ML Solutum injectabk en cartouche Boite de 5 cariouches dc 3 ml 


126,00 


126,00 


83 3 3 


78,70 


XALACOM 50ug/5mg Cotlyre Boite de 1 Flacon de ml 


255,00 


213,00 


168,7 


132,80 


XALATAN 0,005% Collyre Hacon 2,5 ml 


240,10 


157,00 


158,8 


97,80 


XANAX 0,5 mg Comprime secable Boite de 30 


40,60 


40,30 


26,8 


25,10 


XANTHIUM LP 200 rng Gelule LP Bc-Ite de 30 


21,80 


21,80 


14,4 


13,60 


XANTHIUM LP 300 mg Gelule LP Boite de 60 


56,80 


51,50 


37,55 


32,20 


XANTHIUM LP 400 mg Gelule LP Boite de 30 


37,60 


37,60 


24,85 


23,50 



Nom du Medicament 


Prix Public Maroc 
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Vente en TJiihairi 
aprea rċviaion 


Prix H6pital en 

J— ■ !■ 1 -■ ■ j-» ■ ■ ■ AT^U±% 

r£viaion 


Prix H6pi(al cn 

L-JIPIIaIii Auica 

rcvision 




^J-ttll Jfau 






i**lj*l! 


XARELTO lOmg Comprimċ pellicule Boite de 10 


790,00 


402,00 


522,6 


266,00 


XARELTO lOmg Comprime pellicde Boite de 100 




2 806,00 


4 639,0 


2 440,00 


XARELTO lOmg Comprime pellicule Boite de S 


442,00 


222,00 


292,4 


138,80 


XATRAL 10 mg Comprirne pellicule à liberation prolongee Boite de 10 


128,00 


101,60 


84,7 


63,30 


XATRAL 1 mg Comprinie pdlicuie à liberaċon proloiigee Boite de 30 


295,00 


267,00 


195,1 


166,70 


XATRAL 2,5mg Comprime pellicuie Boite de 30 


153,50 


104,80 


101,5 


65,30 


XAUTLS 10 rng Comprimċ oiodispersibk Boite de 10 


106,80 


106,80 


70,6 


£6,50 


XAUTIS 10 mg Comprime oiodispersible Boite tle 30 


281,00 


281,00 


185,9 


175,10 


XAUTIS 15 rng Comprime oiodispersibk Boite de 10 


148,50 


148,50 


98,2 


92,50 


XAUTTS 5 mg Comprime orodispersible Boite de 1 


65,10 


65,10 


43,1 


40,60 


XAUTIS 5 mg Comprime orodispersible Boite 30 


171,40 


171,40 


113,4 


106,80 


XEDILOL 25 mg Comprime Boite de 30 


95,00 


95,00 


62,8 


59,40 


XEDILOL 6,25 mg Comprirne Boite de 30 


47,00 


47,00 


31,05 


29,40 


XELODA 500 mg Comprime pellicule Boite de 120 




3 696,00 


3 759,0 


3 393,00 


XENETIX 300 mg Iode/ml Solution injettabk Buite de 1 Flacon de 100 ml 


618,10 


556,00 


408,9 


368,00 


XENETIX 300 mg Iode/ml Sokmrm ittjectabk Boite de 1 Flacon de 20 ml 


123,70 


123,70 


81,8 


77,10 


XENETIX 300 mg Iojc/ml Solutbn injecrable Boite de 1 Flacon de 50 ml 


309,20 


295,00 


204,5 


195,75 


XENETIX 350 mg Iode/ml Solution injecrable Boite de 1 Flacon de 100 ml 


693,60 


623,00 


458,8 


413,00 


XENETIX 350 mg Io-de/ ml Solution injectabie Boite de l Flacon de 20 ml 


138,80 


138,80 


91,8 


86,50 


XENETIX 350 mg lode/ ml Solution injectabk Boite de I Flacon de 50 mi 


346,90 


339,00 


229,5 


225,00 


XENICAL 1 20 mg Capsule Boite de 42 


549,00 


546,00 


363,2 


362,00 


XENICAL 1 20 mg Capsuie Brite de 84 


1 060,20 


991,00 


701,3 


688,00 


XENID 100 mg Suppnsitoire Boite de 10 


30,10 


30,10 


19,9 


18,70 


XENID 25 mg Comprime pelikule Boite de 30 


27,00 


27,00 


17,9 


16,80 


XENID 25 mg Suppositoire Boire de 10 


13,45 


13,40 


8,9 


8,40 


XENID 50 mg Comprime pellicule Boite de 30 


46,65 


46,60 


30,8 


29,10 



Nom du Medicament 


Prix Public Maroc 
en Dirham avant 
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rivision 


Prix HopitaJ en 

1) i r Ti 4 m d >t j it^"«L 
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r ' J 1 ^^^^ 
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XENID 75mg/3rrJ Injectable 2 Ampoules 


15,90 


15,90 


10,5 


9,90 


XENID 75mg/3ml Injectabk 6 Ampoules 


46,90 


46,90 


31,0 


29,20 


XERIUM 20 mg Comprime secable Boitt de H 


70,00 


70,00 


46,3 


43,60 


XERIUM 20 mg Comprime secable Boite de 28 


123,20 


123,20 


81,5 


76,80 


XERIUM 20 mg Comprime secable Boite de 56 


216,80 


216,00 


143 3 4 


135,10 


XOLA 2% Solution ophtalmique Flacon de 5 mi 


95,20 


95,20 


63,0 


59,30 


XOLAMOL 20 rn^/ 5 mg Solution ophtalmique Collyre Flacon de 5 ml 


110,70 


110,70 


73,2 


69,00 


XYLATIN 100 Poudre pour solunon Poudre pour Flacon de 20 ml 




1 869,00 


1 615,3 


1615,00 


XYLATIN 50 Poudie pour soiution Poudre pour Flacon de 30 ml 




1 089,00 


812,5 


£12,00 


KYLOCAINE 5 & /o Nebuliseur 1 flacon + 8 canules 


146,10 


146,10 


96,6 


91,00 


XYLOCAINE 2%Gei TubedelSg 


32,20 


15,80 


213 


9,90 


XYLOCAINE N ÀPIiAZOLINE Fl/24 ml 5% Flacon de 24 ml 


25,00 


25,00 


16,5 


15,60 


XYLOCAINE -visqueust 2% Gel orale Tube de 100 g 


32,20 


32,20 


21,3 


20,10 


XYLOCAINEADRENALINE 2% Injectable Hacon de 20 mi 


17,20 


17,20 


11,4 


10,70 


XYTENOL 1 00 mg Comprime secable Boitede28 


66,30 


66,30 


43 5 8 


41,40 


XYTENOL 100 mg Compriine secable Boitt de 14 


34,70 


34 s 70 


22,9 


21,70 


XYTENOL 100 mg Comprime secable Boite de 56 


122,40 


122,40 


81,0 


76,50 


XYZALL 5 MG Comprime pdHculc Boite dc 1 4 


88,00 


45,20 


58,2 


28,20 


XYZALL 5 MG Comprime peliicule Bt»te de 28 


171,00 


90,50 


113,1 


56,40 


YAZ 0>Q2mg/3mg Comprime pelliculċ Buite de 28 


141,80 


141,80 


93,S 


88,30 


YODOCEFOL 400ug/2ug/262ug Comprime Boite de 2S 


71,00 


71,00 


47,0 


44,20 


YRANICID ARSENICAL 1 g/30 g /30g Pàte pour usage dentaire FJacon de 6,5 g 


210,70 


210,00 


139,4 


13U0 


ZADITEN 1 mg Gelule Boite de 30 


84,50 


84,50 


55,9 


52,80 


ZADITEN 1 mg Geiule Boite de 60 


158,90 


119 f 20 


105,1 


74,50 


ZADITEN 1 mg/5 ml Sirop Flaton de 1 50 ml 


67,70 


67 f 70 


44,8 


42,30 


ZADRYL 1 mg/mlSiropFiaconde60ml 


32,00 


31,90 


21,2 


19,90 



Nom du Medicament 
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ZÀDRYL 10 mg Comprime secable Boite de 15 


61,20 


52,00 


40,5 


32,40 


ZADRYL 1 mg Comprime secable Boite de 30 


105,00 


91,50 


69,4 


57,00 


ZÀMOX 1 00 rng/12,5 mg/ml Nourrissoa Poudce pour SoJution orale Flaccon de 30 ml 


43,00 


43,00 


28,4 


26,80 


ZAMOX 100 mg/12,5 mg/ ml Poudxe pour Solution nraJe Flaccon de 60 ml 


70,00 


70,00 


46,3 


43,60 


ZAMOX 1000 mg/125mgSacherPoudrepoor Stjlutjoa orale Boitede 12 


98,00 


98,00 


64,8 


61,10 


ZAMOX 1000 mg/125 mg Sachet Poudre pour Solutkin orale Boite de 16 


116,00 


116,00 


76,7 


72,30 


ZAMOX 1000 mg/125 mg Sachet Poudre pour Solution orale Boite de 24 


167,00 


167,00 


110,5 


104,00 


ZAMOX 500 mg/62,5 mg Sachet Poudre pour Solutjon orale Boitede 12 


68,00 


6S,00 


45,0 


42,40 


ZAMOX 500 mg/62,5 mg Sachet Poudre pour Sohitbn oraie Boite de 16 


77,90 


77,90 


51,5 


48,50 


ZANIDIP 10 mg Comprime pellicule seeabte Boh-e de 14 


76,50 


71,30 


50,6 


44,50 


ZANIDIP lOmg Comprimepellieulesecablc0oirede28 


142,80 


128,00 


94,45 


80,00 


ZAN30C1ISJ OD 4Ġ0 mg Comprime pelliculle à liberarion prolongee Boue de 10 


111,60 


111,60 


73,8 


69,50 


ZAISJTÀC 75mg Comprime effervescent Boite de 12 


50,70 


50,70 


33,5 


31,60 


ZANTAC 75mg Comprime pellicule Boitc de 10 


51,00 


47,70 


33,7 


29,70 


ZÀREX 150 mg Poudre injectable Boite de 1 Flacon 


l 040,00 


968,00 


688,0 


687,00 


ZÀREX 450 mg Poudre ifljeċtable Boite de ] Flacon 


2 940 5 00 


2 289,00 


1 944,8 


1944,00 


ZAVEDOS 10 mg Lyophilisat Injectable Boite de 1 Ampoule Injectable 


2 390,00 


1 320,00 


1.581,0 


1 050 s 00 


ZAVEDOS 5 mg Lyophilisat Injectable Boite de 1 Àmpoule Injectable 


1 373,40 


994,00 


908,5 


715,00 


ZECLAR 25 mg/ml Grajiule pour suspension buvable Boite de 1 Flacon de 1 00 ml 


149,00 


98,90 


98,6 


61 t 60 


ZECLAR 500 mg comprime pdlicule boftc de 14 


360,00 


192,20 


238,1 


119,80 


ZEFFIX lOOmg Comprime pellicule Boke de 28 


1 327,00 


914,00 


877,8 


632,00 


ZELDOX 20 rng GeluJe Boitc de 14 


450,00 


293,00 


297,7 


183,10 


ZELDOX 20 mg/ml Poudre Injectable Àmpoule injectable + solvant 


250,00 


223,00 


165,4 


139,10 


ZELDOX 40 mg Gelule Boite de 14 


320,00 


318,00 


211,7 


211,00 


ZELDOX 60 mg Gelule Boite de 14 


380,00 


378,00 


251 ,4 


250,00 


ZELITREX 1 g Comprime enrobe Boite de 21 


741,20 


643,00 


490,3 


426,00 
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ZELITREX 250 mg Comprime enrobe Bofce de 20 


217,30 


217,00 


143,7 


135,40 


ZELITREX 250 mg Comprime enrobe Boite de 30 


318,00 


316,00 


210,3 


209,00 


ZELITREX 250 mg Comprime enrobe Boite de 60- 


604,20 


601,00 


399,7 


398,00 


ZELITREX 500 mg Comprime eorobe Boite de 10 


206,40 


206,00 


136,5 


128,60 


ZELJTREX 500 rng Comprime enrobe Boite de 42 


780,20 


776,00 


516,1 


514,00 


ZENTEL 0,4 g/10 mi Suspeosion buvable Flacon de lOml 


45,90 


45,90 


30,4 


28,60 


ZENTEL 400 mg Comprime pellicule Boite de 1 


40,30 


37,30 


26,6 


23,20 


ZEPAM 6 mg Comprime bàtonnet quadrisecable Boite de 30 


34,70 


34,70 


22,9 


21,60 


ZEPRAL 5mggeluk Boite de 30 


14,35 


14,30 


9,5 


8,90 


ZEPRAL lOrnggeluk Boite de 30 


18,60 


18,60 


12,3 


11,60 


ZEPTOL LP 200 mg Comprime pdlkule à liberanon prolongee Boite de 50 


60,00 


60,00 


39,7 


37,40 


ZEPTOL LP 400 mg Comprime pellicule à liberadon prolongee Boite de 30 


65,00 


65,00 


43 a 


40,50 


ZERIT 1 mg/ ml Poudre pour suspcmsion orale Boite de 1 Flaccm de 200 ml 


407,70 


405,00 


269,7 


269,00 


ZERIT 15 mg Gelule Boite de 56 


2 632,50 


1 991,00 


1 741,4 


1 741,00 


ZERIT 20 mg Gelule Boite de 56 


2 934,20 


2 257,00 


1 941,0 


1 911,00 


ZERIT 30 mg Gelule Boite de 1 Flacon de 60 


3 000,00 


2 073,00 


1 984,5 


1 825,00 


ZERIT 40 mg Gelule Bofte de 1 Flacon de 60 


3 100,00 


2 261,00 


2 050,6 


1 916,00 


ZIACAINE 20 mg/mlau 1/80000 Solucion injeċtable Boite 50 cartouches 1,8 ml 


298,60 


297,00 


197,5 


196,90 


ZIACAINENORADRENALINE 20 mg/ml au 1/25000 Solution injectable Boite de 50 cartouches 1,8 ml 


298,60 


297,00 


197,5 


196,90 


ZIAGEN 20mg/ ml Solurion buvable Flacon de 240ml 




1 017,00 


740,0 


738,00 


ZIAGEN 300mg Comprime pellicule Boite de 60 




2 867,00 


2 540,0 


2 540,00 


ZIDIME lg Poudre pour preparation injettable IM/IV Boite de 1 flacon 


94,00 


94,00 


62,2 


58,60 


ZIDIME 2g Poudre pour preparation injettable IV Boite de I flacon 


184/70 


184,70 


122 f 2 


115,10 


ZIDOVTR 100 mg Geluk Boite de 100 


226,80 


226,00 


150,0 


141,70 


ZIDOVIR 300 mg Comprime pellicuie Brite de 60 


393,10 


391,00 


260,0 


260,00 


ZIDOVIR 50mg/5ml Soluoon buvable Flacon de iOOml 


90,70 


90,70 


60,0 


56,70 
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ZIFÀR 10 cng Comprime Boite de 14 


15,00 


15,00 


9,9 


9,30 


ZILDAM 1 % Creme Tube dc 50 g 


38,80 


38,80 


25,7 


24,20 


ZlLDÀM 20m K Geluk Boite de 10 


30,60 


30,60 


20,2 


19,10 


ZILDAM 20mg Suppositoire Boite de 10 


35,70 


35,70 


23,6 


22,20 


ZILDEN 60 mg Comprinoe Bolte de 30 


104,65 


53,40 


69,2 


33,40 


ZINASKIN 45 mg Comprime effen/escent Boite de 20 


40^90 


40,90 


27,0 


25,50 


ZINNAT 125 mg/5ml Suspertsion Flaconde 50 ml 


112,20 


94,80 


74,2 


59,10 


ZINNAT 125 mg/ml Suspension Flacon de lOOml 


224,20 


156,00 


148,3 


97,20 


ZINNAT 125mg Comprime pellicule Boite de 10 


97,80 


81,10 


64,7 


50,50 


ZINNÀT 250 nig Comprime pellkule Boite de 14 


198,00 


139,20 


131,0 


86,70 


ZINNÀT 250 mg/5ml Suspension Flacon de 50 ml 


220,00 


111,70 




145 3 5 


69,60 


ZINNÀT 500mg Comprime pellicule Bohe de 10 


260,00 


141,20 


172,0 


88,00 


ZINNÀT 750mg Poudrc pour soludon Injectable Boite de 1 Flacon 


73 5 70 


59,40 


48,7 


37,00 


ZINOXIME 1,5 g IV Poudre pour solution injectable Boite de 1 flacon 


58,10 


58,10 


38,4 


36,20 


ZlNOXJME 750mg Poudre pour stilution ifljectable Boite de 1 £Ucon 


34,20 


34,20 


22,6 


21,30 


ZIOPTÀN 15p.g/ml Collyre lti suWoii unidose Boite de 3 sachets de 10 flacons de 0,3 ml 


322,00 


320,00 


213,0 


212,00 


ZITJIROMAX lOOmgSachetBorte de 3 


72,40 


72,40 


47,9 


45,10 


ZITHROMAX 200 mg Sachet Boite de 3 


128,40 


128,40 


84,9 


80,00 


ZITHROMAX 200 mg/5 ml Poudre pour solution oraJe Flacon de 15 mi 


120,00 


63,30 


79,4 


39,50 


ZITHROMAX 300 mg Sacher Boite de 3 


193,15 


193,10 


127,8 


120,30 


ZITHROMAX 400 mg Sachet Bohe de 3 


256,80 


256,00 


169,9 


160,00 


ZITHROMAX 500 mg Comprime Boite de 3 


146,90 


79 a 70 


97,2 


49,70 


ZOCOR 20mg Cornprime Boite de 14 


147,50 


78,50 


97,6 


48,90 


ZOCOR 20mg Comprime Boite de 28 


260,00 


142,10 


172,0 


88,50 


ZOCOR 40mg Comprime Boite de 28 


467,00 


232,00 


308,9 


144,70 


ZQEGÀS 20 mg Gelule gastrc-resistantes Boite de 14 


86,90 


86,90 


57,5 


54,10 
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ZOEGÀS 20 mg Geluk gastfo-resistantes Boite de 28 


152,90 


152,90 


101,1 


95,30 


ZOEGAS 20 rng Gelule gastro-resistantes Boite de 7 


49,40 


49,40 


32,7 


30,80 


ZOEGAS 40 rng Gelule gastro-resistantes Boite de 14 


1 22,80 


122,80 


81,2 


76,50 


ZOEGAS 40 mg Gelule gastro-resistantes Boite de 28 


216,00 


216,00 


142,9 


134,60 


ZGBGÀS 40 mg Gelule gastro-iesistantes Boite de 7 


69,80 


69,30 


46,2 


43,50 


ZOLADEX 10,8 mg Implant injectable Boite de 1 Seringue preremplie 


5 480,00 


3 340,00 


3 625,0 


3 026,00 


ZOLADEX 3,6 mg lmplaot injectable Boite de 1 Seringue preremplie 


2191,20 


1346,00 


1 449,5 


1 077,00 


ZOLAM 15 mg Gelule Boite de 14 


38,00 


38,00 


25,1 


23,70 


ZOLAM 15 mg Gċlule Boite de 28 


72,00 


72,00 


47,6 


44,90 


ZOLAM 30 mg Gelule Boite de 14 


70,70 


70,70 


46,8 


44,00 


ZOLÀM 30 mg GċMe Boitc de 28 


120,70 


120,70 


79,8 


75,20 


ZOLOFT 50 rng Gelule Boite de 1 5 


1 80,00 


71,00 


119,1 


44,20 


ZOLOFT 50 mg Gelule Boire de 30 


260,00 


126,80 


172,0 


79,00 


ZOLOFT 50 mg Gelule Boite de 60 


390,00 


201,00 


258,0 


125,40 


ZOLTAN 50 mg Comprime enrobe Botte de 1 


34,80 


34,80 


23,0 


21,70 


ZOLTAN 50 mg Cornprirne enrobe Boite de 2 


59,70 


59,70 


39,5 


37,20 


ZOLTAN 50 mg Compritne enrobe Bohe de 4 


109,40 


109,40 


72,4 


68,20 


ZOMETA 4 mg Poudte pour perfusion en flacon de 10 ml Boite de 1 


4 041,40 


2 689,00 


2 673,4 


2 321,00 


ZOMIG 2,5mg Comprime pelliculc Boite de 6 


325,10 


323,00 


215,0 


214,00 


ZOPHREN 2mg/ mi Injectable Boite de 1 ampoule de 4 mi 


290,00 


205,00 


191,8 


128,10 


ZOPHREN 2mg/ml Injectable Boite de 1 ampoules de 2 ml 


171,10 


119,50 


113,2 


74,50 


ZOPHREN 2 mg/ ml Injectable Boite de 5 ampouks de 2 ml 


504,00 


461,00 


333,4 


305,00 


ZOPHREN 2mg/ml Injectable Boitc de 5 ampcmles de 4 mi 


980,20 


793,00 


648,4 


525,00 


ZOPHREN 4 mg Comprime pellicide 3yfte dt 10 


599,00 


447,00 


396,2 


296,00 


ZOPHREN 8mg Comprime pdlicule Boite de 10 


612,50 


609,00 


405,2 


403,00 


ZOPIDOX 10 mg Comprimc pellicule secable Boite de 20 


45,00 


45,00 


29,8 


28,00 
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ZOTROL L00 mg Comprime secable Bolte de 14 


25,00 


25,00 


16,5 


15,60 


ZOTROL 100 mg Comprime secable Boite de 28 


45,00 


45,00 


29,8 


28,10 


ZOTROL 100 mg Comprime secable Boite de 9S 


148,00 


148,00 


97,9 


92,50 


ZOTRQL 50 mg Cumprime secabie Boite de 28 


25,00 


25,00 


16,5 


15,60 


ZOTROL 50 mg Cornprime secable Boiie de 98 


83,00 


83,00 


54,9 


51,90 


ZOVAS 20 mg Comprimċ pellicule Boite de 30 


124,00 


124,00 


82,0 


77,50 


ZOVIRAX 200 mg Compnme Boite de 25 


255,00 


232,00 


168,7 


144,90 


ZOVIRAX 250 mg Poudre pour solution injectable Boite de 1 


19G,0Q 


171,40 


125,7 


106,80 


ZOVIRÀX 3% Pomrnade uphtalmique Tubc de 4,5g 


98,50 


85,30 


65,1 


53,10 


ZOVIRAX 5% Creme dermique Tube de lOg 


150,00 


150,00 


99,2 


93,50 


ZOVIRÀX 5% Creme dermique Tube de 2g 


45,00 


45,00 


29,8 


2R,00 


ZOXAN LP 4 mg Comprime Boite de 28 


230,00 


133,00 


152,1 


82,90 


ZUCAM 500/20/10/50mgGranule effervescent en sachetBoite de 10 


20,00 


20,00 


13,2 


12,50 


ZYBAN I50mg Comprime pdlicule à liberatio-n prolongċe Bcjit? de 30 


350,00 


348,00 


231,5 


230,00 


ZYLET 0,5%/0,3% Suspension ophtalmicjue Flacoii de 5 rnl 


117,00 


117,00 


77,4 


72,90 


ZYLORIC 1 00 mg Comprime Bolte de 1 00 


73,00 


46,70 


48,3 


29,10 


ZYLORIC 200 mg Comprime Bolte de 28 


41,20 


31,30 


27,2 


19,50 


ZYLORIC 300 mg Comprime Boite de 28 


51,90 


43,20 


34,3 


26,90 


ZYPREXA 10 mg Cornprime Boite de 7 


234,00 


234,00 


154 s 8 


145,80 


ZYPREXA 5 mg Comprime Boite de 28 


468,00 


465,00 


309,6 


308,00 


ZYRDOL 125 mg/ 5 ml Su&pension buvable Flacon de 120 mi 


22,00 


22,00 


14,5 


13,70 


ZYRDOL 250 mg Cotnprime Boire de 20 


17,00 


17,00 


11,2 


10,60 


ZYRDOL 500 mg Comprimċ Boke de 20 


29,00 


29,00 


19,2 


18,10 


ZYRDOL 500 mg/ 100 ml Solution Injectable Flacon de 100 ml 


50,00 


45,00 


33,1 


28,00 


ZYRDOL-GYN 500mg ovuk Boke de 10 


25,00 


25,00 


16,5 


15,60 


ZYRTEC 10 mg Comprime pdliaile secable Boite de 15 


88,00 


63,20 


58,2 


39,40 



Nom du Medicament 


Prix Public Maroc 
en Dirham avtfit 
revisiort 


Prix Public de 
Yetite en Dirham 
apràs rcvision 


Prix Hàpital en 
Dirham avant 
revision 


Prix Hdpitai cn 

Dirham apres 
revision 
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ZYRTEC 10 mg/ml Goutte buvable F3acon de I5ml 


85/70 


49,60 


5Ġ.65 


30,90 


ZYRTEC 1 mg/ml Solunon buvable Fkcon de 60ml 


37,00 


31,90 


24,45 


19,90 



